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Einleitung. 

Im Februar 1900 beauftragte mich Herr Professor Braun mit 
der Section eines im hiesigen Thiergarten verstorbenen und dem 
biesigen Zoologischen Museum iiberwiesenen Bos Icerabcm , welcher im 
October 1898 von der Insel Ceylon importirt worden war. Im 
Pansen dieses Thieres fand ich nicht weniger als 8 verschiedene, 
darunter 5 neue Amphistomidenarten. Dieser Fund sowie das 
haufige Vorkommen des Ampliistomum conicmn im Pansen der ini 
hiesigen Sclilachthofe geschlachteten Kinder gab mir Yeranlassung, 
mich mit dem anatomisclien Bau der Amphistomiden naher zu be- 
schaftigen, und mein hochverehrter Lehrer Herr Professor Braun 
hatte dann die Freundlichkeit, mir ein umfangreiches Material aus 
den Museen zu Berlin, Hamburg, Konigsberg, Mimcken (yon Sie- 
BOLD’sche Helminthensammlung) und Wien sowie aus der Privat- 
sammlung von Herrn Professor STossicn-Triest zwecks einer Ke- 
vision der Saugethier-Amphistomiden zu iiberlassen. Ebenso wie den 
Verwaltungen dieser Museen bin ich auch Herrn Prof. Ostertag- 
Berlin zu Dank verpflichtet fur Uebersendung des Amphistomiden- 
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materials des Hygienischen Instituts der Thierarztlichen Hoclischule 
zn Berlin. Scliliesslicli ami rden mir auch mehrere theils von Herrn 
Prof. Braun, theils vom Herrn Privatdocenten Dr. Luhe gefertigte 
Schnittserien giitigst zur Yerfugnng gestellt. 

Das frisch gesammelte Material wurde theils mit Pikrin-Essig- 
sanre, theils mit Snblimat conservirt. Die Untersuehnng selbst be- 
stand zunachst in der Durchmlistening des gesammten Materials 
an Totalpraparaten nach Aufhellung derselben in Ivreosot. Hier- 
bei hat sicli die Farbung der Totalpraparate mit Parakarrain 
als ganz ausgezeiclmet enviesen. Die Thiere warden 1—2 Stunden 
der Einwirkung des Farbstoffes ausgesetzt und dann mindestens 
24 Stunden mit 70% Alkohol unter Zusatz von 3—5% Chlor- 
aluminium ausgewaschen. Nur in wenigen Fallen, und zwar nur 
bei schlecht conservirtem, altem und sehr hartem Material ist es 
mir nicht gelungen, auf diese Weise eine zufriedenstellende Differen- 
zirung zu erreichen. Fur diese Zwecke hat sicli die Snblimat- 
conseiwirnng nicht bewahrt, um so besser dagegen die Conservirung 
mit Pikrin-Essigsaure. 

Nach Sichtung des Materials warden belnifs genauerer Ermitt- 
lung der Topographie und zum Theil auch des feinern Baues ein- 
zelner Organe fast von jeder Art und dort, wo es die Menge des 
yorliandenen Materials gestattete, fast aus jedem Glase mindestens je 
eine Sagittal- und womoglich auch eine Quersclmittserie (15—20 /i 
dick) angefertigt. In einzelnen Fallen standen jedoch die Yertreter 
mancher und zwar meist neuer Arten nur in so geringer Anzahl zur 
Verfugung, dass leider yon der Anfertigung von Schnittserien Ab- 
stand genommen werden musste. 

Sammtliche der Arbeit beigefiigte Abbildungen sind mit Hiilfe 
ernes Zeichenapparats von Frl. M. Gebauer nach meinen Vorlagen 
und Angaben angefertigt. Behufs Herstellung von Seitenansichten 
wurde das I'hier meist dicht neben der Medianlinie durchschnitten 
und die grossere Halfte von der Schnittflache aus abgebildet, wobei 
es jedoch der Vollstandigkeit wegen haufiger angezeigt erschien, 
auch einige in der andern Halfte verbliebene Organe mit hinein zu 
tragen. Die Flachenansichten sind mit Ausnahme der Gasiroilnjlax- 
Arten sammtlich von der Bauchflache aufgenommen. Bei den letzt 
genannten Arten schien es jedoch, weil die Organe nahe an der 
Ruckenflache gelegen sind, vortheilhafter, Ruckenansichten anzu- 
fertigen, vorher aber behufs Erzielung einer grossern Durchsichtig- 
keit die ventrale Wandung der Bauchtasche zu entfernen. 
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An dieser Stelle sei es mir gestattet, in erster Linie meinem 
hochverehrten Lelirer Herrn Prof. Dr, M. Braun meinen elirerbietig- 
sten Dank ausznsprechen fur die Ueberlassung cles umfangreichen 
nnd werthvollen Materials, fur die gestattete Benutzung seiner reick- 
haltigen Privatbibliothek nnd handschriftlicher Anfzeichnimgen 
sowie fur das rege Interesse und die stets bereitwilligste Unter- 
stiitznng, die er mir walirend meiner Arbeit zu Theil werden liess. 
Gleichzeitig danke ich den Yorstanden der oben erwahnten Samm- 
lnngen fiir Ueberlassung eines Materials, das in gleicliem Umfange 
keinem Autor zur Yerfiigung gestanden bat; endlich unterlasse ich 
niclit hervorzuheben, dass ich auch Herrn Privatdocent Dr. Luhe 
fiir die mannigfachen Anregungen und praktischen Rathscklage, mit 
welchen er niich walirend meiner Arbeit in stets bereitwilligster 
Weise im liolien Maasse unterstiitzt hat, zu grossem Danke ver- 
pflicbtet bin. 


I. System. 

Das Genus Amphistoma ist von Rudolphi im Jahre 1801 als 
Umtaufung der Gattung Strigea Abildg. 1790 aufgestellt worden fiir 
„Wurmer“, welche an beiden Enden eine Oeffnung batten. Im Jahre 
1809 hat nun Rudolphi von dem ZEDER’schen Genus 2lonostoma 
einige Arten abgetrennt und sie ebenfalls in seine Gattung Amphi¬ 
stoma eingereiht. Innerlialb dieser Gattung unterscheidet er 2 Unter- 
abtheilnngen, von denen die eine »capite discrcto 4L 6 Arten, und die 
andere „capite confinuo“ 3 Arten umfasst. Die erst genannte Unter- 
abtheilung trennt Nitsch (1819) von der Gattung Amphistoma ab 
und bildet fiir sie die neue Gattung Holostomiim , walirend er fiir die 
Unterabtheilnng „capite continno u den Genusnamen Amphisto-ma 
in Amphisto-mum umwandelt nnd dahin charakterisirt: „Ivleine 
Saugwiirmer mit drehrnndem oder etwas flachgedrticktem nach vorn 
stets schmalerm, liinten breiterm, weicherm Ivorper, welcher vorn 
ein kleines Maul, liinten aber eine mehr oder minder ausgeholilte 
veranderliche Sauggrube haben u . Walirend Westeumb nocli die 
RuDOLPHi’sclie Eintheilung beibehalt, erkennt Diesing (1835) die 
NiTscH’sclie Abtrennung der Gattung Holostomnm an, glaubt aber 
aus den „eigentlichen Amphistomen“ nocli 2 Arten, namlich Amph. 
subdavatum und unguicutatum „als niclit hierher gehbrig“ ausscheiden 
zu miissen. Fiir diese beiden Arten bildet er daher die neue Gat- 
tung Diplodiscus , ans deren Charakteristik hervorzuheben ist: 
. . . „Acetabulum suctorium terminate ant tat crate vagina ns aper- 
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t u r a m gen it ale m disci f or m e m x ) protractilem u , znm Unter- 
schiede von der Gattung Amphistoma , deren „ acetabulum snctorium 
imperforatum ul ) ist. 

Creplin erkennt die NiTSCH’schen und DiEsiNcJschen Abgren- 
zungen der Gattung Amphistoma an (1839), halt aber den Diesing- 
schen Diplodiscus unguiculatus fur einen Jugendzustand von Diplo - 
discus subclavatus. Ausserdem berichtet er (1847) liber 2 neue Am- 
phistomenarten, von denen die eine durch den Besitz einer „sonder- 
baren“ an der Bauchseite des Thieres gelegenen „Holile“ ausgezeichnet 
war, die er als Tasche bezeichnet. Das Thier nennt er daher 
Amph. crumenifentm ; eine besondere Gattung stellt er jedocli fur 
dasselbe nicht auf. Iin Jalire 1876 erhielt Sonsiko aus dem Dick- 
darme von agyptisehen Pferden Parasiten, die er der Gattung Hemistoma 
zuzahlte und von der er sowohl an Leuckart als auch an Cobp>old 
Exemplare zur Untersuchung sandte. Leuckart erkannte sie als 
eine neue Gattung, welclie durch den Besitz eines Ivopfzapfens, einer 
loffelartig ausgehohlten, mit zitzenformigen Papillen besetzten Yen- 
tralflache und eines kleinen Saugnapfes charakterisirt war, und 
schlug brieflich den Genusnamen Gastrodiscus mit dem Species- 
namen pohjmastos vor. Cobbold (1876) dagegen, welcher bei seiner 
Untersuchung das Vorder- und das Hinterende des Thieres ver- 
wechselt hatte, hielt es fur einen Holostomiden und nannte es 
Diptostoma aegyptiaca (!). Auf die Mittheilung Leuckart’s schloss er 
sich ihm zwar in Bezug auf den Gattungsnamen, nicht jedoch auf 
den Speciesnamen an und nannte es (1877) Gastrodiscus sonsinoi. 

Im Jalire 1882 fand Poirier im Pansen von Palonia frontalis 
2 neue Amphistomenarten, die mit solchen Taschen ausgestattet 
waren, ivie sie Creplin bei Amph. crnmeniferum beschrieben hatte. 
Daher sagte Poirier: „en presence de deux nouvelles especes offrant 
ce charactere, je crois devoir le considerer coniine generique et je 
propose de faire rentrer ces amphistomes a poc-he ventrale dans un 
nouveau genre, le genre de Gastrothylax. 11 

Gleichzeitig fand er im Cocum desselben Thieres eine dritte 
Amphistomenart, deren Bauchflache zwar ahnlich wie bei Gastrodiscus 
pohjmastos mit Papillen besetzt, jedoch nicht ausgehohlt, sondern ge- 
rade abgeflacht war. Poirier halt diese Art mit der Gattung 
Gastrodiscus fur sehr nahe verwandt, glaubt aber docli schon der 
lanzettformigen Korpergestalt wegen fur sie eine neue Gattung 


1) Im Originaltext nicht gesperrt. 
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griinden zu miissen, die er Homalogaster nennt und dahin charak- 
terisirt: „Ventouse terminate, corps plat, pharynx bilobe. “ 

Bei dieser Gelegenheit maclit Poirier noch weitere Yorschlage 
in Bezug auf die Classification der Amphistomiden, indem er aus- 
fiihrt: „Si 110 ns clierclions maintenant la place occupee par nos deux 
nonveaux genres dans la farnille des Amphistomides, nous voyons 
que les differents genres peuvent etre reunis en deux groupes. Le 
premier renferme les genres Amphistomum et Gastrothylax , est 
caracterise par nil pharynx unilobe, le deuxieme characterise 
par nil pharynx bilobe renferme les genres Diplodiscns , Gastro- 
discus et Homalogaster “ Als weiteres Charaktermerkmal der letzten 
Gruppe fuhrt er ferner an, „qu’ils habitent l’intestin de leur liote, 
tandis que les autres Amphistomides habitent en general l’estomac 
an moins chez les mammiferes 44 . 

Diesem Yorschlage sind aucli Monticelli (1888 p. 103) und 
Braun (1889/93 p. 904) gefolgt. Dagegen bildet Sonsino (1895) eine 
neue Gattung, die er Pseudodiscus nennt und dahin charakterisirt: 
Corpo allungato convesso pianeggiante, senza manico anteriore dis- 
tinto; Yentosa posteriore subterminale piccola.“ Er rechnet liierzu 
in erster Linie Amph. hawkesii Cobb. 1875, Amplu collinsii 1875 und 
andere diesen ausserlich ahnliche Arten, welche Cobboed zwar als 
neue Arten aufgestellt, jedoch nur in Bezug auf ihre aussern Form- 
verb alt nisse beschrieben hat. Im Gegensatz zu Poirier, Monticelli 
und Braun maclit Sonsino nun den Yorschlag, die Amphistomidae 
Montic. nicht nach dem Vorhandensein oder Fehlen der Pharyngeal- 
taschen, sondern nach der An z a hi der Hoden in 2 Gruppen zu 
theilen und die weitere Eintheilung der mit 2 Hoden ausgestatteten 
Gruppe von der aussern Kor per form a bh an gig zu machen, 
wie sie von der Form des Kegels in die der Scheibe und dann in 
die mehr complicirte Bauchtasche ubergeht. Er bring! dalier in der 
Gruppe „con uno testicolo u die Gattung Diplodiscus und in der 
Gruppe ..con due testicoli“ die andern Gattungen in folgender 
Reihenfolge unter: Amphistomum e. p., Pseudodiscus , Homalogaster , 
Gastrodisciis , Gastrothylax . 

Oline auf die der Gattung Diplodiscus angewiesene Sonderstellung 
naher einzugelien, will ich dem Vorschlage Sonsino’s nur entgegen 
halten, dass ein lediglich auf Grund der aussern Formverlialtnisse 
aufgebautes System kaum Anspruch auf Anerkennung machen darf. 
Ebenso sind die Arten, ftir welche er seine neue Gattung Pseudo - 
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discus begrimdet, ihrem innern Baue nacli gar nicht bekannt, so class 
sie als Species inquirendae angesehen werden mtissen. 

Die Eintheilung nacli clem Vorschlage von Poirier (1882—83), 
dem auch Monticelli (1888) und Braun (1889—93) gefolgt sind, 
wird dalier als die gegenwartig beste beizubehalten sein. Es liegt 
um so weniger ein Gnuid vor, sie zu verwerfen, als es noch eine 
ganze Reihe weiterer Cliaraktere giebt, durcli welche sich die mit 
Pharyngealtaschen ausgestattete Gruppe von der oline Pharyugeal- 
tasclien untersclieidet. 

In Bezug auf den Namen Amphistomum will ich jedoch, wie 
sclion gesc-hehen (1901), nochmals darauf hinweisen, dass der Name 
Ampliistoma von Rudolphi (1801) als neue Bezeichnung fur die Gat- 
tung Strigea Abildg. 1790 eingefiihrt worden ist. Der Name Amplii- 
stoma kommt dalier nacli dem Prioritatsgesetz als synonym zu 
Strigea in Fortfall. Die ursprunglich einzige und also auch typische 
Art der Gattung Strigea Abildg. 1790 (= AmpMstoma Run. 1801) 
war Planaria strigis Goeze 1782 = Amphistoma macroceplialum Rud. 
1809 = Holostomum macroceplialum Nitsch. 1819). Wenn dalier der 
Name Strigea wieder zur Geltung gebracht werden soil, so darf er 
nur fur die heutige Gattung Holostomum weitergefuhrt werden, 
wall rend die heutige Gattung Amphistomum einen an dem Namen er- 
halten muss. Ich habe (in: Zook Anz. 1900, V. 24, p.367) den Namen 
JParam'phi&tomum vorgeschlagen und, die Eintheilung nach dem 
Fehlen Oder Vorhandensein der Pharyngealtaschen beibehaltend, in 
der Fam. Paramphistomidae Fischdr. (= Amphistomidae Montic. 
1888) die Unterfamilien Paramphistominae und Cladorchinae Fischdr. 
untersehieden. In diesen beiden Unterfamilien lassen sich die be- 
kannten Formen (cf. S. 492—495) unterbringen. 

II. Allgeuieines iiber die Parampliistomiden der Saugetliiere. 

Um Wiederholungeu zu vermeiden, will ich die Eigentliiimlich- 
keiten der Saugethier-Paramphistomiden zunachst kurz vorausschicken, 
muss jedoch gleich bemerkeu, dass die Gattung Balanorchis von den 
iibrigen Parampliistomiden in mancher Hinsicht so sehr abweicht, 
dass die liier folgenden Angaben auf diese Gattung nicht in alien 
Punkten bezogen werden konnen. 

Die Saugethier-Paramphistomiden sind meist grosse (3—20 mm), 
ventralwarts gekriimmte Oder gerade gestreckte Tliiere von fast 
rundem oder schwach dorsoventral abgeflachtem Querschnitt. An 


Die Parampliistomiden der SiiugetLiere. 


491 


dem Yerjiiugteii Vorderende befindet sicli die terminate Mundoffnung, 
wahrend an dem starkern, meist abgerundeten Hinterende der Saug- 
napf gelegen ist. An der Cuticula fehlen Stacheln, Sehuppen oder dgl. 
Dagegen finden sich haufiger warzenartige Hervorragungen an der 
Bauchflache oder im Saugnapfe und in der Regel auch feine 
als Sinnesorgane (Brandes 1898) aufzufassende Papillen am vordern 
Korperpole, welclie die Mundoffnung in betrachtlicher Anzahl urn- 
geben. 

Die Mundoffnung fiihrt in den Hohlraum des musculosen Pharynx, 
welcher entweder einfach, kuglig oder oval ist oder Ausstulpungen 
oder auch taschenartige Anhange besitzt, auf welclie sicli die Muskel- 
wandung des Pharynx fortsetzt. Aus letzterm entspringt der meist 
dorsalwarts nach hinten gekrummte Oesophagus, welcher in der 
Regel dunnwandig ist, bei einigen Arten jedoch umnittelbar vor der 
Gabelungsstelle entweder eine ovale, bulbusartige Auftreibuiig oder 
nur eine weniger scharf abgegrenzte Verdickung zeigt, welclie durch 
eine Verdickung der AVandungsmusculatur bedingt wird. In seinem 
ganzen Yerlaufe ist der Oesophagus von dicht an einander ge- 
lagerten, stark granulirten Zellen umgeben, die gewohnlich als 
Speicheldriisen aufgefasst werden. Nacli meist kurzem Yerlaufe 
theilt sich der Oesophagus in der Regel schon im vordern Ivorper- 
drittel in der Nahe der Dorsalflache in die beiden Darmschenkel. 
Letztere sind einfach, ohne Anhange und treten entweder in querer 
oder recht- bezw. spitzwinkliger Richtung aus einander, uni zu beiden 
Seiten des Thieres, und zwar ungefahr parallel zu den Seitenrandern 
des Korpers, unter mehr oder weniger starken Schlangelungen nach 
hinten zu verlaufen und in der Holie des Grundes des Saugnapfes, seiten 
kurz vor oder erst hinter dem Saugnapfe blind zu endigen. Nur 
bei einigen Arten der Gattung Gastrotlnjlcix reichen die Darm¬ 
schenkel nur wenig liber die vordere Korperhalfte hinaus, und bei 
G. dongatus verlaufen sie nicht an den Seitenflachen, sondern an 
der Riickenflache des Thieres, dicht neben der Medianlinie. 

Die Excretionsblase liegt vor dem Saugnapfe mehr oder weniger 
dicht an der Riickenflaclie. Der aus ihr hervorgehende Excretions- 
canal miindet am hintern Ivorperende in der Mittellinie der Rlicken- 
flache nach aussen. Bei einigen Arten der Gattung Paramphistomum , 
bei welchen der Excretionsporus weiter nach vorn, etwa bis in den 
vordern Theil der hintern Korperhalfte, verschoben ist, kommt eine 
Kreuzung zwischen der Excretionsblase und dem LAUREn’schen 
Canal zu Stande. 
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Ex- 

rotion— 
a*e mid 
in tin dot 
or do m 
Ex- 

re t ions- 
porns. 
Hoi do 
pn- 
don^on 
7iediuin 

i n z i 2 e 
A rt:' 

If. tow.- 
foactu* 


bar m - 
s c h o n k o 1 
)arn' 1 kurz 
Gxru- G. 
m* ui- 
fer 


iJuria- 
-cbenkeJ 
kurz 
0‘. grt- 


diobt niobt 

ai/lioj'oijd 

n o b o ii i n 

dor Medianebene 


nobon Hie 
dor flau pt- 
Median- masse des 
obono Korpers 
ft tel 11 dor 


indie hh. 
Gofctalt, 
kojrel- 
fdrinij'. 
Kaiitf- 


com- 

bar i/j sohon koI 

bar tu - Sau^napf 

nar>f 

j/rea- 

Ian# kurz. 

sobon-dar. Her 

sour 


G *»/»- G. man- G. oob- an dor 

kol oiiront- 

%ro**>. 


e//<e# cvpfjf.uH fjol/R KOokon- 

lain.' liobo 

innorer 


flaebe 

Korpor 

Hai 


ver- 

K d r - hitzt an 

naob 


laufond 

por- dor eon- 

deni 


G. ofo/e- 

laniro vox on 

d} pns 


fj'lU/.H 

3 0 Soite dos 

d. /'«r. 



min Sauif- 

<xn:\. 



G. mi- napfo . 




nutivs naob vorn 



: Aninorkuri^. Cuter Jai- 2 “ ist bier zu vei-teben: miodestev. 
bis zurn vordern Kande dor Hoden reiehend. 


stark zu- 
P'ospJtzt 
u nd 

vont.raJ- 
warts ^e- 
kr'iifimt. 

J'bar y n z 
stark 
m use til*/*. 
Harin- 
hobonkol 
lan 2 
Kin ' 
Hoden in 
dor Mine 

d Oh 

Kdekens 

Koi/n- 

SV/:k 
bin ter 
do in 
I Men. 
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II. Subfam.: Clador 

Zwei Pharyngealtaschen vorhau'den. Hotlen verastelt. Cirrusbeutel vor 
Korper dorsoventral abgeflacht, Sangnapf in der Regel bauchstandig, seltener 

Bewohner des Darrns verschiedener Sauge 

K o r p e r. 
einheitlieh, uiclit getheilt 




S e 

tenrande 

r 


in Vorder- 

- und Hin 



abeerundet 

1 

scharf 










Vorder 





Bancliflache 

klein, cylindrisch 



schwach gewblbt 


eben 





Genus Cladorchis, 


Genus Chi orchis. 





II o d e n 







neben einauder 

hinter einander 

Korpermusculatnr 








kraftig entwickelt. 




Sangnapf 



Am Oesophagus 


Hinter 

b a n c b s t a n d i g 

end stall dig 

Korper langgestreckt, vorn 

vor der Darm- 

scheibenformig, 

Oeffnnn 

g rund, 

Oeffnung spalt- 

verjungt, hinten abge- 

gabelung bulbus- 

Bauchfliiche liiffel- 

Korper birnformig, 

formig, Korper 

rundet. Pharynx mit eiuem 

artige Verdickung 

artig ausgehdhlt. 1 

Pharyngealtaschen 

gerade ge- 

aus 2 scliarf begrenzten 

der Wand- 



gross, Darmschenkel 

streckt, vorn 

Riugen bestehendenSphinc- 

musculatur. Darm¬ 


Sang 

stark geschlangelt. 

stark abge- 

ter ausgestattet. Darm¬ 

schenkel gerade 

sehr 

klein 

Cirrusbeutel gross, 

flaclit, hinten 

schenkel wenig geschlan¬ 

gestreckt. Genital¬ 



Genitalnapf vor- 

mehr abge- 

gelt, der Seitenwandung 

napf fehlt. Hoden 

Genus 

handen. 

rundet. 

des Korpers 

dicht an- 

aus je vier 

Gasti'odiscns. 



Darmschenkel 

liegend. Cirrusbeutel klein. 

kreuzweise ge- 



Subgenus 

breit , wenig 



stellten Aesten 

Genit alof fnung 

Cladorchis s. str. 

geschlangelt. 



bestehend. Am 

an der 

Am 

Hohlung des 

Uterus fiillt den 

Subgenus Stichorchis. 

Excretionsporus 

Grenze 

Vorder- 

Saugnapfes 

ganzen Hinter- 



Sphincter. 

zwischen 

theil 

glatt 

mit 

korper von 

Pharyngealtaschen. 

Einzige Art: 

Vorder- 


Cl. pyri- 

Papillen 

den Hoden 

ansserlich 

in der 

Ch. fabaceus 

u. Hinter- 


for mis. 

besetzt 

bis zum 

erkennbare 

Pharynx- 


theil 



Cl. asper. 

Saugnapfe 

Anhange. 

wandung 






aus. Genital¬ 


versteckt,. 


P a p ll 1 e n 



napf vor- 




an der Bauchflache 



h an den. 

Genitalnapf 


des Hintertheils 



Subgenus 

vorlianden ! 

fehlt 


vorhanden 

fehlend 



Taxorchis 




G. aegyp- 

G. (?) ho- 



E i n z i g e 

Dotterstocke 


tiacus. 

minis. 



Art: 

von der 

nur in der 






Taxorchis 

Darm- 

hintern 






schist ocotylc. 

gabelung 

Korper- 







bis zum 

hiilfte 







Sangnapf. 

St. subtri- 






\ 

St. giganteus. 

quctrus. 

1 
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chinae . 

ban den. 

endstandig. 

thieve. 


Species inquirendae 
( Cladorehinae ?) 

j Korper dorso central abgeflackt. Saugnapf 
bauckstandig. Farbe ini frischen Zustande roth, 
! Bewohner des Darms. Heimatb: Indien. 


tertbeil zerfallend 
iheil 

I gross, lanzett- 
fdrrnig; Bauck- 
flache flacb mit 
in Langsreiken 
angeordneten Pa- 
pillen besetzt. 

plieil 

klein, cjdindriscb 


l a p f 


Genus 

Homolog aster 


U m d i e M u n d - 

of fining 

fingerformige 

P a p i 11 e n 

fehlen | 

vor¬ 

1 

handen 

Hoden 

in der 

jeder 

vordern 

anscliei- 

Kbrper- 

nend in 

halfte. 

2 Theile 

schriig 

getlieilt 

neben 

H. poi- 

ein¬ 

ricri. 

ander 


H. p>alo- 


niae. 



hcnvkesi 


Elephant | 


Amphistonmm 


col¬ 

stan- 

orna- 

papilla- 

linsi 

leyi 

tum 

turn 


Wirthe 

Pferd | Elephant 


tuber¬ 

cula¬ 

tum 


Rind 


mm 

10 

mru 1 mm 

7 | 10 

mm 1 
6—7 | 

mm 
6-7 | 

mm 

? 


K 6 r p e r b r e i t e 



mm 

6 

; mm I mm 

1 5 1 6 

mm 

4—5 

mm 

4-5 

mm 


fehlen. 

2 Pharyngealtaseheii. 
Darmschenkel bis zum 
Saugnapf reichend. 
Hoden 2 (4?!), 
Reimstock und Sckalen- 
driise vor dem Saug¬ 
napf e (Amph. hawk.). 


Korperanhange 


vorhanden 


an der 
Bauck- 
flache 
2 nach 
vorn 
spitz zti- 
sam- 
men- 
laufende! 
Falten. | 


in der 
Hob- 
lung 
des 
Saug- 
napfes 
Pa- 
pillen. 


Amphi¬ 

stomum 

emargi- 

natum 

Vor- 
kom- 
m e li: 
Darm von 
Nidi - 
pithc- 
ens tri- 
virgatns 
Brasilien. 
Die runde 
Oeffnung 
des banch- 
standigen 
Sang- 
napfes 
kinten 
ausge- 
randet. 


Amnerkung: Cobbold (1875) halt Amph. stanleyi 
fur eine grosse Abart von Amph. collinsi, spater (1879) 
auch fur identisch mit Amph. hawkesi ; er nenut es: 
Amph. collinsii var. stanlegi. Sckliesslich (1882). ist er 
nicht abgeneigt Amph. collinsi auch flir eine kleine Ab¬ 
art von Amph. hawkesi zu kalten, so dass Amph. hawkesi , 
collinsi und stanleyi identisch waren. 


Genus 

ISalanorchis. 

2 Pkaryn- 
geal- 
t a s c li e n. 
Hoden 
glatt, eichel- 
fdrmig, d i c h t 
vor dem 
S a u g* n a p f e | 
neben einander. 

C i r r u s - 
ben tel vor- 
h a n d e n. 
Genital- 
pa p i 11 e 
f elilt. 

Keimstock und 
Sehalendruse 
dorsal vor den 
Hoden. Uterus 
kurz. Dotter- 
stocksfollikel 
zu kugligen 
in jeeinerReihe 
angeordneten 
Gruppen ver- 
einigt. 
Vor- 
k o m m e u: 
Pan sen und 
H a u b e von 
Cervus dicho- 
tomus 
Brasilien. 

E i n z i g e 
Art: 

B.anastrophus. 


Amplii- 
stomum lu- 
natmn. 

Korper ab- 
gedacht, 
Riinder 
scharf. Am 
lantern 
Rande des 
bauch- 
standigen, 
kegel- 
formigen 
Saugnapfes 
wulst- 
artiger An- 
hang. 
Mund- 
dffnung 
sub¬ 
terminal. 
Hoden 
kinter 
einander. 
Keimstock 
kinter den 
Hoden. 
Vor- 
k o m m e n: 
Cervus 
dicho¬ 
tomies (?) 
Brasilien. 

AVakr- 
scheinlich 
nur bei 
Vogel li 
(Anas). 
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Eine grosse Uebereinstimmung zeigen die Paramphistomiden in 
Bezug auf die Genitalorgane, docli will ich liier gleieli hervorheben, 
class die Gattung* Gasthrothylax in Folge der Bauchtasclie in so fern 
eine Abweiclmng zeigt, als die Genitaldriisen, sowohl die mannliclieu 
als auch die weiblichen, diclit vor deni Saugnapfe gelegen sind und 
dalier die nachst folgenden, das Lageverliiiltniss der Genitalorgane 
betreffenden Angaben, auf die Gattung Gastrothylax niclit bezogen 
Averden diirfen. 

Der Genitalporus liegt in der Mittellinie der Bauchflache mebr oder 
Aveniger Aveit von der Mundbffnung entfernt, jedoch in der Regel noch 
im ersten Korperdrittel. Er fiilirt in ein Genitalatrium, dessen Form und 
Grosse niclit nur bei den einzelnen Gattungen, sondern auch bei den 
einzelnen Arten derselben Gattung selir yerscliieden gestaltet ist. Es 
kann aucli (lurch eine niehr oder Aveniger holie Ringfalte entweder 
in zAvei annaliernd gleiche (z. B. bei Paramphist. streptocoelium , Stcphano- 
pharynx compact us) Abtlieilungen getlieilt sein oder aucli A\ie bei 
Paramphistomum bothriophoron und Gastrothylax synethes in einen 
grossen distalen und einen verlialtnissmassig selir kleinen proximalen 
Holilraum zerfallen. Am Grande des Atriums erliebt sich die meist 
conisclie Genitalpapille, Avelcliebei den beiden letzt genannten Arten in 
deni zweiten kleinern Holilraum versteckt liegt. Im Gegensatze zu 
Blumbekg (1871) und Braudes (1898) babe ich bei sammtliclien von 
mir untersuchten Arten gefunden, dass die Endabschnitte des mann- 
liclien und des Aveiblichen Ausfiihrungscanals, der Ductus ejaculatorius 
und das Metraterm, nacli ihrem Eintritt in die Genitalpapille zu 
einem g e m e i n s c h a f 11 i c h e n A u s f ii h r u n g s c a n a 1 e, deni Ductus 
liermapliroditicus, sicli vereinigen, Avelclier auf der Spitze der Genital¬ 
papille ausniiindet. Indessen babe ich in vereinzelten Fallen auch 
beobacliten koiinen, dass der Ductus ejaculatorius und das Metaterm 
bis an die ausserste Spitze der Genitalpapille von einander vollig 
isolii t verliefen und auch von einander getrennt ausmundeten. Da die 
Papille aber in soldien Fallen Aveit vorgestreckt Avar, so gelit 
daraus hervor, dass der Ductus hermaphroditic us nacli Art 
eines Cirrus Avie ein Handschuhfinger bei vorgestreckter Papille 
umgestiilpt Averden kann. 

Die Hoden sind stets in der ZAveizahl x ) vorhanden und liegen 

1) Leavis u. Mac Connel beschreiben zwar bei Amph . hominis (1876) 
nur einen Hoden, und Otto (1896) bal bei Amph. yiymitocotylc auch nur 
einen Hoden bemerkt, dock konnen diesc Angaben, da diese beiden Arten 
noch nicht genau untcrsucht sind, vorlaufig ausser Acbt gelassen werden. 
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— mit Ausnahme von der Gattung Gastroflujlcix — etwa im mittlern 
Korperdrittel, an der Bauchflache des Tliieres, neben Oder liinter 
einander. Sie sind entweder schwach gekerbt. gelappt Oder ver- 
astelt. 

Die aus ihnen entspringenden Vasa efferentia vereinigen sich 
zum Vas deferens. Der Anfangstheil des letztern ist stark enveitert, 
dunnwandig mid verlauft stark gesclilangelt (Vesicula seminalis). 
In seinem weitern Verlaufe zeigt er jedocli bei den einzelnen Gat- 
tungen selir grosse Differenzen, auf welche ich erst spater zuriick- 
konimen werde. Hier will ich liur auffiihren, dass der aus der 
Vesicula seminalis liervorgehende Absclmitt des Vas deferens ent¬ 
weder stark mu sen lose Wan dun gen besitzt oder in einem 
musculosen Sacke — Oirrusbeutel — eingesclilossen ist und dass 
er in seinem weitern Verlaufe ausser bei Gcisfrodiscus aegyptiacus 
von stark granulirten Zellen, die als Prostata bezeiclinet werden, 
umgeben ist. 

Die in der Regel reicli entwickelten Dotterstocke liegen zu 
beiden Seiten des Thieres und delmen sich aucli mit wenigen Aus- 
nalimen melir oder weniger weit auf die Bauch- und Riickenflache 
aus. Die aus ihnen hervorgelienden queren Dottergange vereinigen 
sich zu einem Dotterreservoir, welches liinter der Schalendriise ge- 
legen ist. 

Der kuglige oder ovale Keimstock liegt liinter den Hoden in 
unmittelbarer Nahe des Saugnapfes, niemals in der Mittellinie des 
Korpers, sondern stets melir oder weniger von derselben entfernt, 
bald der Bauch-, bald der Riickenflache melir genahert, Aus seinem 
dorsalen Pole gelit der Keimgang hervor. welcher einen dorsalwarts 
geschlossenen Bogen besclireibend in die stets median vom Keim- 
stock und in der Regel aucli etwas liinter demselben gelegene, meist 
ovale Schalendriise tritt. Der LAUKEn’sche Canal ist stets vor- 
handen. Er entspringt aus dem Keimgange kurz vor seinem Ein- 
tritt in die Schalendriise und strebt in der Regel nur selir wenig 
gesclilangelt der Riickenflache zu, urn vor oder liinter dem Ex- 
cretionsporus und in der Regel aucli in der Medianlinie der Riicken- 
flache, seltener neben derselben, auszumiiiiden. Wie schon erwahnt, 
kreuzt er sich in seinem Verlaufe, so fern seine Ausmiindnngsstelle 
liinter dem Excretionsporus liegt, mit der Excretionsblase. Ein Re- 
ceptaculum seminis felilt. Kurz liinter der Ursprungsstelle des 
LAUKER’schen Canals miindet in den Keimgang der aus dem Dotter¬ 
reservoir liervorgehende gemeinschaftliche Dottergang, welcher den 
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Anfangstlieil der Schalendriise an ihrer hintern Flache durchbolirt. 
Der Uterus tritt aus clem ventralen Pole der Schalendriise hervor, 
macht zunaelist einige hinter dem hintern Hoden gelegeue und me hr 
oder weniger diclit an die Ventralflaclie cles Thieres reichencle Win- 
dungen und verlauft dann an der Dorsalflache nach vorn, um zu¬ 
naelist zwischen den beiclen Vasa efferentia kurz vor ihrer Ver- 
einigungsstelle und dann zwischen clem Vas deferens und dem 
vordern Hoden an die Ventralflaclie zu treten und endlicb mehr Oder 
weniger stark geschlangelt zur Genitalpapille zu verlaufen. Nur bei 
der Untergattung Taxorchis und, wie wiederholt hervorgehoben, aucli 
bei der Gattung Gastrothylax , ist der Verlauf des Uterus ein ganz 
anderer, worauf ich nocli spater zuruckkommen wercle. 

Die g e o g r a p li i s c h e V e r b r e i t u n g der Paramphistomiden 
erstreckt sich auf alle 5 Erdtheile. Am hauflgsten und zahlreichsten 
kommen sie in den Vormagen, seltner in den Gallemvegen der 
AViederkauer vor, doch werden sie aucli im Magen und in den 
Darmen, besonders in clen Dickdarmen von andern Hufthieren, 
AValen, Elephanten, Nagethieren, AtFen und Menschen angetroffen. 


Uebersicht iiber das Vorkommen der Paramphistomiden. 


A. Nach den Parasiten geordnet. 


Lfd. 

No. 


Parasit 


1. P. botliriophoron 

2. j P. bathycotyle 

3. P. calicophovuni 


4. P. cervi 


AVirtli 


Befallen es 
Organ 


I. Paramphistomin ae. 

A. Genus Pavamphistonmm, 


Bos taunts indicus Magen 

Bos keraban Pansen 

Bos taunts Pansen 


Ovis aries (?) Pansen 

(Berl. Samml. 

No. P. G59) 

Bos taurus Pansen unci 

Haube 

Bos unis Pansen und 

(= Bison europaeus) Haube 
Bos bubalus Pansen und 

Haube 


Heimath 


Madagascar. 

Ceylon. 

Ost-Afrika, Caplancl, 
Queensland. 


Europa. 

Europa. 

Aegypten (Looss u. 

Otto 1896). 

Japan (?) (Jenzon 
1894). 

Nord-Afrika(?) (Leu- 
ckaet 1886). 
Australien (?) (Zurn 
1882). 

Indien (?) (Giard u. 
Billet 1892). 
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Parasit 


5. P. cotylopliorum 

6. P. dicnmocoelium 

7. P. gracile 

8. P.liorchis 


9. P. microbothrium 


Wirth 

Cervus elaplins 

Cervus capreolus 

Cervus ctlces 

Cervus dama 
Ovis a vies 
Capra Jiircus 
Bos taunts 
Bos taunts indicus 
Bos taunts indicus 


Bos kcrabau 
Portax trayocamclus 

Cervus camjtestris 
C. dichotomus 
C. mexicanus 
C. namby 
C. rufus 
C. shnplicicornis 
Antilope dorcas 


Befalleues 

Organ 

Pansen nncl 
Haube 
Pansen nncl 
Haube 
Pansen und 
Haube 
Pansen 
Pansen 
Pan sen 

Pan sen, Darm(?) 

Pansen 

Pansen 


Pansen 
Stirnkokle (!) 


Heimatk 

Europa. 

Europa. 

Europa. 

Europa. 

Europa. 

Europa, 

Ost-Afrika. 

Ost-Afrika. 

Hyg. Inst. d. Thier- 
arztl. Hoclischule 
zu Berlin, No. G. 
280. 

Ceylon. 

Sam ml. v. Stossich, 
Driest. 


Pansen 

und 

Haube 

Pansen 


Brasilien. 


Wiener Sammlung 
No. 938 und Hyg, 
Inst. cl.Tkierarztl. 
Hoehscbule zu 
Berlin No. G. 282. 


10. P. orthocoelium 

Bos kerabau 

Pansen 

Ceylon. 

11. P.strcptocoelium 

Bos kcrabau 

Pansen 

Ceylon. 


B. Genus Stephanophauynx. 


12. St compactus 

Bos taunts 

Pansen 

Afrika. 


C. Genus Gastrothylax . 


13. Gr. cobboldi 

Bos taunts 

Pansen 

China. 


Bos kcrabau 

Pansen 

Java. 


Palonia frontalis 

Pansen 

Ceylon. 

14. G. compressus 

Bos taunts indicus 

Pansen 

Wiener Samml.1847, 




D. 7. 

15. G.crumenifer 

Bos taunts indicus 

Pansen 

Calcutta. 


Bos kerabau 

Pansen 

Ceylon. 

16. G.elongatus 

Bos taunts 

Pansen 

Ceylon. 


Bos kerabau 

Pansen 

Ceylon. 


Anoa depressicornis 

Pansen 

Berliner Sammlung 




1099 Al 


Palonia frontalis 

Pansen 

Java. 

17. G.yrcgarius 

Bos taunts 

Pansen 

Ost-Afrika. 


Bos bubalus 

Pansen 

Aegypten. 

18. G. ynancupatus 

Bos taunts 

Pansen 

Ost-Afrika, 



(Darm ?) 

Nossi-be bei Mada- 


gas car. 
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Parasit 

Wirtli 

Befallenes 

Organ 

Heimatli 

19. G. minutus 

20. G. sjiatiosns 

21. G . syne the s 

Antilope sp 
Tragelaphns scriptus 
Bos taunts 

Bos kerabau 

Pansen (?) 
Pansen (?) 
Pansen 

Pansen 

Earner un. 
Kamerun. 
Arabien. 
Ceylon. 


D. Species inquireudae. 


22. Amphistommn 

gigantocotyle 

23. Amphistomum 

explanation 

Hippopotamus 

amphibius 

Bos taunts indicus 

Magen 

Gallenwege 

Afrika. 

Calcutta. 


II. Cladorchbiae. 



A. Genus Cl ad orchis. 



A\ Snbgenus Cladorchis s. sir. 


24. Cl. asper 

25. Cl. pyriformis 

Tapir us americanus 
Tapirus americanus 

Blinddarm 

Blinddarm 

Brasilien. 

Brasilien. 


A". Subgenus Taxorchis. 


26. T. schistocotyle 

Dicotyles torquatus 

Blinddarm 

Brasilien. 


A'". Subgenus Stichorchis. 


27. St giganteus 

28. St subtriqnetnis 

Dicotyles labiatus 

D. torquatus 

Castor fiber 

Blinddarm 
Blinddarm 
Dunn- nnd 
Dickdarm 

Brasilien. 

Brasilien. 

Europa. 


B. Genus Chiorchis. 


29. C/?. fabace'us 

Manatus exunguis 

M. latirostris 

Dunn- und 
Dickdarm 

Brasilien. 

Nordamerika. 


C. Genus Gastrodiscns. 


30. G. aegyptiacus 

31. G. (?) liominis 

Equus caballus 

E. zebra 

E. mnlus 

Homo sapiens 

(Diinn- und 
f Dickdarm 

Blinddarm 
n. Colon 

I Aegypten, 

1 Indien, 
j Guadeloupe, 
j D. Ost-Afrika. 
Indien, 
(Assam). 


D. Genus Homolog aster. 


32. Il.paloniae 

33. H. poirieri 

Palonia frontalis 

Bos taurus 

Blinddarm 

Dickdarm 

Java. 

Tonkin. 

E. 

Species inquirendae (Amphistomum). 

34. Amph. collinsi 

35. Amph. emargi- 

natum 

Equus caballus 
Callithrix noctivaqa 

Colon 

Darmcanal 

Indien. 

Brasilien. 
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Lid. 

No. 


Parasit 


Wirth 


Befallenes 

Organ 


36. Amph. hawkesi Elephas indicus Darin 

37. Amph. ornatum Elephas Indicus Darin 

38. Amph. papillatum Elephas indicus Barm 

39. Amph. Stanley i Equus cdballus Colon 

40. Amph. tuberculatum Bos taunts Darm 


III. Genns Balanorchis. 

41. B. anastrophus Cervus dichotomies Faltemnagen 


IV. 

42. Amphistomum lu- Cervus dichotomies (?) \ 
natum Anas ipeeutiri 

A. himantopus > Blinddarm 

A. mclanotus 
A. moschata fer. ) 


B. Nach den Wirthen geordnet. 


Lfd. 

No. 


Wirth 


1. Manatus exunguis 

2. Manatus latirostris 


Parasit 

A. Sirenia. 

Chi orchis f'aha ecus 

Chiorchis fabaceus 


3. Tapirus americanus 

4. Equus caballus 


5. Equus zebra 


B. Perissodactyla. 

Cladorchis asper 

C. pyriformis 

Gast rodiscus aeggptiacus 

Amphistomum collinsi 
Amph. stanlcgi 
Gastrodiscus acggptiacus 


6. Equus niulus 


Gastrodiscus acggptiacus 


0. Artiodactyla. 


7. Dicotyles albirostris 
S. Dicotyles labiatus 
9. Dicotyles torquatus 


10. Hippopotamus am- 

phibius 

11. Bos taunts 


Cladorchis ( Stichorchis ) giganteus 
Cladorchis (Stichorchis) giganteus 
Cladorchis (Stichorchis) giganteus) 
Cladorchis ( Taxorcliis ) schisto- 
cotyle j 

Amphistomum gigantocotyle 


Far amphistomum calicophorum 
Para niph istomam cervi 
Paramphistomum cotylophorum 
Stephanopharynx compactus 


. Abtli. f. Syst. 


Heimatk 


Indien. 

Indien. 

Indien. 

Indien. 

Indien. 


Brasilien 


Brasilien 


Befallenes Organ 


Diinn- nnd Dick- 
darm 

Diinn- und Dick- 
darm 


Blinddarm 

Diinn- nnd Dick- 
darm 

Colon 

Colon 

Diinn- und Dick- 
darm 

Diinn- und Dick- 
darm 


Blinddarm 

Blinddarm 

Blinddarm 

Magen 


Pansen 


Zool. Jakrb. XVII. 
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Lfd. 

No. 


Wirth 


Parasit 


Befallenes Organ 


(11. Bos taunts) 


12. Bos taunts indicus 


13. Bos keraban 


14. Bos urns (= Bison 

europaeus) 

15. Bos bubalus 

16. Palonia frontalis 


17. Anoa (leprcssicornis 

18. Capra hircus 

19. Ovis aries 

20. Antilope dorcas 

21. Antilope ftp. (Kamerun) 

22. Tragelaphus scriptus 

23. Portax tragocamelus 

24. Cervus alces 

25. Cervus campestris 

26. Cervus capreolus 

27. Cervus dama 

28. Cervus dichotomus 


29. Cervus elaphus 

30. Cervus mexicanus 

31. Cervus naniby 

32. Cervus rufus 

33. Cervus simplicicornis 


Gastrothglax compressus 
Gastrothylax cobboldi 
Gastrothglax elongatus 
Gastrothylax gregarius 
Gastroth glax spatiosus 
Gastrothglax maneupatus 
Homalogaster poiricri 
Amphistomum tuberculatum 
Paramphistomum bothriophoron 
Paramphistomum cotylophornm 
Paramphistomum dicranoeoelium 
Gastrothglax compressus 
Gastro thglax crm)ten ifer 
Amphistomum explanation 
Paramphistomum bathycotyle 
Paramphistomum gracile 
Paramphistomum orthococlium 
Paramphistomum streptocoelium 
Gastrothylax cobboldi 
G astro th glax crum en ifer 
Gastrothylax elongatus 
Gastrothylax synethes 
Paramphistomum cervi 


Pansen 

Dickdarm 

Darm 

Pansen 

Gallenwege 

Pansen 

Pansen 


Paramphistomum cervi 
Gastrothylax gregarius 
Gastrothylax cobboldi 
Gastrothylax elongatus 
Homalogaster paloniae 
Gastrothglax elongatus 
Paramphistomum cervi 
Para mphis to mum cervi 
Paramphistomum miero- 
bothrium 

Gastrothylax minutus 
Gastrothglax minutus 
Pa ram phi sto mum graci le 
Paramphistomum cervi 
Para mph istomum Uorchis 
Para mph istomum cer v i 
Paramphistomum cervi 
Paramphistomum Uorchis 
Balanorch is anastrophus 
Amphistomum lunatum (?) 
Paramphistomum cervi 
Para mphistomum Uorchis 
Para mphis tomum Uorchis 
Paramphistomum Uorchis 
Para mphistomu m Uorchis 


J Pansen 

^ Pansen 

Blinddarm 

Pansen 

Pansen 

Pansen 

Pansen 

Pansen (?) 

Pansen (?) 

Stirnhokle (!) 

Pansen 

Pansen 

Pansen 

Pansen 

Pansen 

Hanbe 

Blinddarm 

Pansen 

Pansen 

Hanbe 

Haul^e 

Hanbe 
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Lfd. 

No. 

Wirtli 

Parasit 

Befallenes Organ 



D. Prolioscidea. 



34. Elephas indicus 

Amphistomnm hawkesi 
Amphistomiun ornatum 
Amphistomum papillatnm 

j Darm 




E. Glires. 



35. 

Castor fiber 

Cladorchis ( Stichorchis ) sub- 
triquetrns 

Diinn- und 
darm 

Dick- 



F. Primates. 



36. 

37. 

Callithrix noctivaga 
Homo sapiens 

Amph istomnm emarginatiini 
Gastrodiscus (?) hominis 

Darm 

Blinddarm 

Colon 

und 



III. Specifier Theil. 




I. Unterfamilie Paramphistominae. 

Paramphistomiden ohne P li a r y n g e a 11 a s c h e n , Querschnitt 
des Korpers rundlich oder schwacli abgeflacht, Saugnapf end- 
s tan dig, Korperoberflache olme Anhange. Cuticula 0,022—0,05 mm 
dick. Ho den gelappt, seltener nur gekerbt, niemals ver- 
a s t e 11. Am Y a s deferens stets deutlicb zu unterscheiden: V e s i - 
cnla seminal is, Pars muscnlosa, Pars prostatica und 
Ductus ejaculatorius. Cirrusbeutel felilt. Bewohner des 
Pansens, seltener der Haube und der Gallenwege von Wieder- 
kaue r n. 

A. Genus Paramphistomum (= Amphistoma Run. 1809 e. p.). 

Korper kegelformig, ventralwarts gekrummt, hinten abgerundet, 
vorn verjungt. Querschnitt meist fast rand. Farbe der lebenden 
Thiere gelblich oder schwacli rothlich-grau. Cuticula 0,022 — 0,032 mm 
dick. Pharynx einfach, ohne A us still pun gen, kuglig oder 
oval. Ho den schrag hi liter ei nan der ungefahr im mittlern 
Korperdrittel, der Bauchflache anliegend; Vesicula seminalis zu einem 
kugligen oder ovalen Knauel verschlungen; Dotterstocke der aussern 
Korperoberflache diclit anliegend. Keimstock und Schalendriise 
hinter deni hintern Hoden, diclit vor dem Saugnapfe. Uterus ent- 
spricht dem im allgemeinen Tlieile (vgl. S. 498) als typisch be- 
schriebenen Verlaufe. 

Typische Art: Parapliistomum cervi (Zed.). 


83* 
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a) Arten mit Kreuzung von LAURER’schem Canal und 
Excretionsb 1 ase. Excretionsporus vor der Ausmiindungsstelle 
des 1 1 aur Eii’schen Canals, beide in der Medianlinie. Korperquerschnitt 
rund. Ho den grob gelappt Oder fast glatt. Pars musculosa 
kurz, gerade verlaufend oder nnr wenig gesclilangelt, ilire Wandung 
nnr 0,008— 0.022 mm dick, fast nur aus Eingmuskelfasern bestehend. 
Dotterstdcke selir reicli entwickelt. mehr Oder weniger 
weit- auf Eiicken- und Bauchflaclie sich ausdelinend. Dotter- 
stocksfollikel zu unregelmassig zerstrenten Gruppen 
von verscliiedener Grosse vereinigt. 

1 . Paramphistom-nm cervi *) (Zed.). 

(Taf. 20, Fig. 1—5.) 

1754. Daubenton, Allgemeine Historie der Natur, Y. 1 , Th. 2, 
p. 250. 

1782. Falk, Unters. der sogen. Yiehseuche etc., p. 36 u. 38. 

1782. Fasciola hcpatiea O. F. Muller, Yom Bandwurm des Sticlilings u. 

vom milchigen Plattwurm, in: Naturf., Y. 18, p. 37. 

1790. Fcsfucaria ccrci Zeder, Beschreibung des Hirscbsplitterwurms, in: 
Scbr. Ges. naturf. Frd. Berlin, Y. 10, Stuck 1, p. 65— 72. 

1790. Fasciola ccrci Schrank, Fort, pa nagr. bitt. obeskrif. Int.-krak, 
in: Kgl. Svensk. Yetensk. Akad. Nye Handl. . Y. 11, p. 123, 
No. 23. 

1791. Fasciola elaphi Gmelin, Syst. nat., ed. 13, pars 6, Y. 1, p. 3054, 
No. 7. 

1800. Monostoma elaphi Zeder, Erster Nachtrag z, Naturg. d. Ein- 
geweidewiirmer, p. 150. 

1803. MonoStoma conicum Zeder, Anl. z. Naturg. d. Eingeweidewiirmer, 

p. 188. 

1809. Ampliistoma conicum EudOLPHI , Entoz. liist. nat., Y. 2, Ps. 2, 
p. 21 u. 249, 256. 

1819. Amphistoma conicum Eudolphi, Entoz. Syn., p. 17 u. 91. 

1819. Amphistomum conicum NlTSCH, Artikel Ampbistoma, in: Ersch 
u. Gruber, Encyclop., Y. 3, p. 398. 

1823. Amphistoma conicum Westrumb, Beitr. z. Kenntn. d. Gen. Ampbist., 
in: Isis, Y. 1, p. 396. 

1) Die erste Bescbreibung des Tbieres stammt von Zeder (1790) 
und zwar unter der Bezeichnung Festucaria ccm. AYenn Zeder auch 
spater den Speciesnamen in elaphi (1800) und dann wieder in conicum 
(1803J umgeandert bat, so muss docb nach dem PrioritatsgeBetze der erste 
Speciesname beibebalten werden. 
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1830. Amphistoma conicum Laurer, Disqu. anat. de Amph. con., Inaug. 
Diss. Gryphiae. 

1831. Amphistoma conicum Gurlt, Path. Anat. d. Hausthiere, p. 369. 
1835. Amphistoma contemn Diesing, Monogr. d. Gatt. Amph., in: Ann. 

Wien. Mus. Naturg., V. 1, p. 246. 

1839. Amphistoma conicum Creplin, in: Ersch u. Gruber, Encyclop., 
Y. 1, Th. 32, p. 286. 

1845. Amphistoma conicum Dujardin, Hist. nat. helm., p. 331. 

1847. Amphistoma conicum E. Blanchard , Rech. sur Forg. des vers, 
in: Ann. Sc. nat. (3), Y. 8, p. 309. 

1850. Amphistomum conicum Diesing, Syst. helm., Y. 1, p. 401. 

1871. Amphistoma conicum Blumberg, TJeb. d. Bau der Amph. con., 
Inaug.-Diss., Dorpat. 

1882. Amphistoma (- urn ) conicum Zurn, Die thierischen Parasiten, p. 220. 

1895. Amphistomum conicum Railliet, Trait, de Zool., ed. 2, p. 376. 

1896. Amphistomum conicum Looss, Faune parasit. de l’Egypte, p. 23. 
1896. Amphistomum conicum Otto, Beitr. z. Anat. u. Histol. d. Amph., 

in: Deutsch. Zeitschr. Thiermed. pathol. Anat., Inaug.-Diss. Leipzig. 
1899. Amphistomum conicum Ostertag, Handb. d. Fleischbesch., 3. Aufl., 
p. 412. 

1901. Par amphistomum cerci FisCHOEDER , Die Paramphistomiden der 
Sangethiere, in: Zool. Anz. 1901, Y. 24, p. 368. 

1902. Paramphistomum ccrri Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. II. 1 ) 

Die ersten Angaben nebst Abbildungen iiber ein Amphistomum, und 
zwar wahrscheinlich iiber Amph. conicum Bud., stammen von Daubentqn 
(1754). Er hat im ersten und zweiten Magen „aller Ochsen“ Wiirmer 
gesehen, welche von den im Magen des Pferdes und Esels vorkommeuden 
( Gastrus Cfjui?) „nicht sehr verschieden 44 waren. Sie besassen an jedem 
Ende je eine Oeffnung, von denen die grossere, am dickern Ende befind- 
liche, in eine Hohle fiihrte. Hit einem besondern Namen hat DauBENTON 
diese Wiirmer nicht belegt und auch „die Werkzeuge“, die er am dicken 
Ende unterscheiden konnte, nicht beschrieben. Ebenso wenig thut es 
Falk (1782), welcher in der Wamme und der Hanbe von Bindern 
Wiirmer gefunden, sie aber fiir dieselben gehalten hat, wie sie in der 
Leber und Gallenblase vorkommen. In demselben Jahre (1782) berichtet 
auch O. F. Muller iiber Wiirmer aus der Vorwamme eines Ochsen. 
Er bezeichnet sie aber direct mit dem liingst bekannten Namen Fasciola 
hepatica. 

Die erste anatomische Beschreihung des Thieres stammt von 
Zeder (1790) 2 ), welcher in den Yormagen des Hirsches eine „unbeschreib- 

1) Ygl. auch das ausfiihrliche Literaturverzeichniss am Schlusse der 
Arbeit. 

2) In den Literaturverzeichnissen ist fast iiberall das Jalir 1792 an- 
gegeben, in welchem der 10. Band der Schriften d. Gesellschaft naturf. 
Freunde zu Berlin vollstandig wurde, so dass das Titelblatt des Gesamint- 
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liche Menge 4, von Wiirmern gefunden mid sie als eine neue Art erkannt 
hat. Er glaubte dieser Art ,,einen Platz“ in der von ScHRANK begriindeten 
Gattung Festncaria — Splitterwurm -— amveisen zn mussen und nannte 
sie Festncaria ccrvi init der Charakteristik: „F. conico ovata , sphincters 
amplissimo, ore adsurcjente remote*. Die Arbeit Zeder’s ist in so fern 
interessant, als er bier den ersten Yersuch machte, das Thier zu prapariren. 
Bei dieser Methode gelang es ihm auch, eine selir genaue nnd eingehende 
Beschreibung der innern Organe zu geben; Er hat den Saugnapf, die 
Mundoffnung, die Geschlechtsoffnung, die beiden Hoden, die Darmschenkel, 
die Dotterstocke, den Uterus sowie den Keimstock gesehen und als be- 
sondere Organe beschrieben. Bichtig gedeutet hat er jedoch nur den 
Saugnapf, den er als „Scbliessmuskel“ (Sphincter) auffasst. Die Geschlechts- 
offnung halt er fur die Mundoffnung, den Uterus fur den „Verdauungs- 
canal 44 , nach dcssen „Ausfiihrungsgang gegen den SchliessmuskeP er jedoch 
vergebens gesucht hat. Den Keimstock („kugelformiger Korper") deutet 
er als „ Abhebemuskel 44 , und den Pharynx („knorpelfarbiges Spitzende 44 ) als 
„Anziehmuskel des Saugnapfs 44 . Iveine Erklarung hat er dagegen fur 
die „zween milchweissen rundlichen Flecke 44 (Hoden), fiir die * „zween 
weissen Schlauche mit milchigem Safte 44 (Dannschenkel) und fiir die „dicbt- 
gedriingten Punkte 44 (Dotterstocke) auf beiden Seiten des Korpers. 

In demselben Jahre berichtet auch Schrank (1790) unabhangig von 
Zerer iiber Wurmer, die er im Yentriculus von Cervus elaphus gefunden 
hat. Ohne naliere Beschreibung charakterisirt er sie als „elcwata , ore 
laierali ju.rta apieem tenviorem; apice obtusion perforato u und nennt sie 
Fasciola rerri , wahrend Gwelin (1791) das Thier in Fasciola elaphi um- 
tauft. 10 Jahre spater (1800) berichtigt Zerer seine erste Beschreibung 
dahin, dass das, was er friiher fiir die Mundoffnung angesehen hatte, das 
Zeugungsglied sei. Gleichzeitig Avendet er sich gegen SCHRANK, indem er 
noclimals hervorhebt, dass das Thier, da es nicht zwei-, sondern nur 
einmiindig ware, nicht in die Gattung Fasciola geliore, sondern in die 
Gattung Festuraria — einmiindige Trematoden — eingestellt werden miisse, 
fiir die er aber jetzt statt Festncaria Schrank „Avegen der Gleichformig- 
keit 44 den Gattungsnamen : Monostem a einfiilirt. Auch den Speciesnamen 
ccrvi behalt er nicht bei, sondern er nimmt die GjtfELlN’sche Bezeichnung 
(1791) an und nennt das Thier dem entsprechend Monosioma elaphi. Unter 
diesem Speciesnamen beltisst er es jedoch nur 3 Jahre und tauft es sclion 
im Jahre 1803 in Monostoma conicmn urn. 

Bei der Theilung der ZERER’schen Monostomen stellt Burolphi (1809) 
das Thier in die von ihm schon im Jahre 1801 (in: Zool. Zoot. Arch. 
V. 2, p. 50, Bo. 12) begriindete Gattung Amphistoma und nennt es 
Avtphisfo)ita rotiintw. In der kurzen Beschreibung hat Burolphi jedoch 
das Vorderende mit dem Uinterende des Thieres *) verwechselt, ein Irrthum, 

bandes in der That die Jahreszahl 1792 tragt. Die Arbeit von Zerer 
ist aber im 1. Stucke enthalten, Avelcher dem Specialtitel zu Folge bereits 
im Jahre 1790 erschienen ist. 

1) Dieser Irrthum hat auch Bojanus (1817) veranlasst, das Amphisto- 
mum subtriquelmn Bur. fiir ein Distomum zu halten. 
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den er aucli auf sein Amphistoma suhtriquetrum (1814) iibertragen, aber 
spater (1819) rich tig gestellt hat. Als nun NlTSCH (1819) fiir die Bu- 
DOLPHi’sche Abtheilung „Am phi stoma capitc discreto 11 die neue Gattung 
Jlolostomum aufstellte, liess er das Amphistomum conicwn , da es zu der 
Abtheilung n Amphistoma capitc coutinno“ gehorte, in der alten Gattung Am¬ 
phistoma, anderte aber den Gattungsnamen Am phi stoma in Amphistomum ab. 

Nachdem nun inzwischen die Anatomie der Trematoden genauer be- 
kannt und speciell auch ein anderes Amphistomum (Amphistoma suhtri - 
qwtrmn) von Bo JANUS (1817 u. 1821) sehr eingehend beschrieben worden 
war, erschien auch iiber Amphistoma conicum die classische Arbeit von 
Laurer (1830). TJnter Beifiigung von 30 Abbildungen werden nicht nur 
die Verdauungsorgane so beschrieben und benannt, wie es heute noch ge- 
schieht, sondern auch die Genitalorgane einer eingehenden Bearbeitung 
unterworfen. Die mannlichen Genitalorgane werden richtig beschrieben 
und gedeutet. Dagegen ist die Deutung der weibliclien Geschlechtsorgane 
noch nicht uberall zutreffend. Die Dotterstocke halt er fiir die Ovarien, 
die Dotterzellen fiir „ovula immatura 44 und die Dottergange fiir „Ductus 
ovula efferentes 44 , den Keimstock nennt er „receptaculum globosum 44 , den 
Keimleiter „canalis brevis“, die Schalendriise „nodulus“, aus dem der 
„oviductus 44 als „initium uteri intestiniformis 44 hervorgeht, dessen Endstiick 
sich mit dem Cirrus zu cinem gemeinschaftlichen Aus fuh rungs- 
canale vereinigt. Laurer glaubte nun, dass die Eier aus den Ovarien 
durch den „nodulus“ in das „receptaculum globosum“ gelangen, um von 
liier wiederum durch den „nodulus u in den „oviductus a zu treten, aus 
dem sie durch den „uterus intestiniformis u als reife Eier nach aussen be- 
fordert werden. Laurer hat auch bei Amphistoma conicum den nach ihm 
benannten LAURER’scheu Canal zuerst entdeckt; er konnte jedoch nicht 
feststellen, ob er nach aussen miindet oder nicht. 

Seine Ausmiindungsstelle hat erst, nachdem sie (1867) durch Stieda 
bei Distommn hcpatknm nachgewiesen worden war, Blumuerg (1870) 
gefunden, und ihm die „Bedeutung einer Vagina 44 zugeschrieben. 
Seine Arbeit ist durch die griindliche Durcharbeitung der histologischen 
Verbaltnisse des Thieres ausgezeichnet. Am vordern Korpertheile be- 
schreibt er „abgestumpft kegelformige 44 Cuticularpapillen, welche nament- 
lich zahlreich den Mund umgeben und sich auf die Mundhohle und auch 
auf die innere Auskleidung des Pharynx erstrecken; wo sie jedoch die 
Form von nach hinten gerichteten Stacheln besitzen. Beumberg halt 
diese Papillen fiir Sinnesorgane, in welche Auslaufer von Ganglienzellen 
eintreten, „um hier mit einer kolbenformigen Verdickung zu enden 44 . In 
Bezug auf die Geschlechtsoffnung behauptet Blumberg im Gegensatz zu 
Laurer, dass der Ductus ejaculatorius und der Uterus ge- 
trennt von einander auf der Spitze der Genitalpapille ausmiinden und 
dass ersterer nach Art „eines Penis‘ 4 ausgestiilpt werden kann, den er jedoch 
nur „bei kleinen Thieren 44 wirklich ausgestiilpt gefunden hat, so dass der- 
selbe dann eine Verlangerung des Ductus ejaculatorius darstellte — einen 
wirklichen Cirrus. Gewohnlich fand er „das vordere Ende des Ductus 
ejaculatorius nach innen eingestiilpt, etwa wie einen umgewandten Hand- 
schuhfinger, und dabei stark gefaltet. Es lag dann der Cirrus in dem um 
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0,12 mm erweiterten und muskulosen vordern Abschnitte des Ductus 
ejaculatorius, welcher Abschnitt daun als Cirrusbeutel aufzufassen sein 
wurde“ (p. 28). Bei der Beschreibung der weiblicben Genitalorgane folgt 
Blumberg der YON SiEBOLlfschen Auffassung und imterscheidet demnach: 
die Schalendriise (LAERER’scher .modulus“), den Keimstock (LAURER’scbes 
Beceptaculum globosum), die Dotterstocke (LAURER’sche Ovarien), den Ei- 
behalter (Uterus) und die Vagina (LAURER’scher Canal), den er fur den 
weiblicben Bcgattungscanal ansieht. 

Otto (1896) bestreitet das Vorhandensein der Papillen am vordern 
Korperpole und halt sie fiir die Folgen des starken Contractionszustandes, 
da er an Exemplaren, ..die im Wasser abgestorben waren und dann erst 
conservirt warden weder eine Faltung der Haut noch Papillen gesehen 
hat. Ferner behauptet Otto im Gegensatz zu Blumberg, dass sich der 
Ductus ejaculatorius und der Endabschnitt des Uterus zu 
einem gemeinschaftlichen Ausfuhrungscanale vereinigen. 
Einen Penis oder einen Cirrus, wie ihn Blumberg beschreibt, erwahnt 
Otto nicht, ebenso wenig einen als Cirrusbeutel aufzufassenden vordern 
Abschnitt des Ductus ejaculatorius. 

Von den iibrigen Eingangs aufgefiihrten Autoren haben NlTSCH (1819), 
Westrumb (1823), Creplin (1839), Dujardin (1845), Diesing (1835), 
u. A. zwar eigene Untersuchungen angestellt, etwas Neues jedoch nicht 
ermittelt. Von den andern will ich nur hervorheben, dass GtJRLT (1831) 
bei Amph. conicum 3 Koden beschreibt, und dass Ostertag (1899, p. 412) 
unter der Bezeicbnung Amphistomum ronicnm eine Gastrothylax- Art 
abbildet. 

Im Uebrigen finden sich in der Literatnr nur Beitrage znr 
Casuistik des Amphistomum conicum. Melir als zweifelhaft erscheint 
es jedoch, ob sie sammtlich anf miser Tliier bezogen werden diirfen, 
da meine znin grossten Theil sich anf Originalexemplare erstrecken- 
den Untersuchungen ergeben haben, dass eine gauze Beilie als Am- 
phistommn conicum bezeichneter Thiere zwar ausserlich einander 
ahnlich waren, in ihrem innern Baue jedoch so grosse Abweichungen 
zeigten, dass sie als neue Arten angesehen werden mussten. 

Insbesondere diirfen die Literaturangaben, welche folgende 
Originalexemplare betreffen, nicht mehr anf das bisherige 
Amphistomum conicum bezogen werden, sondern sie miissen fiir 
die entsprechenden neuen Arten in Ansprnch genommen werden: 

1. Die von Natterer bei Ccrons dichotomns in Brasilien ge- 
fundenen ,,jnngen Individuen M mit gewimperter Mundoffnung. Diesing 
(1835 p. 247), Wiener Sammlung No. 1004. — Vgl. Balanorclds ana- 
strophus. 

2. Die ebenfalls von Natterer bei brasilianischen Hirschen, 
namlich: Cervus simplicornis , C. campestris , C. mexicamis , C. rufus, 
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C. dichotomus imd namby gefundenen. von Diesing (1835 p. 247) als 
Ampliistomnm conicum bezeiclineten Thiere. Wiener Sammlung 
No. 934, 935, 936, 937, 938 imd 940. — Vgl. Paramphistomum liorcliis. 

3. Die von Gurlt im Pansen von Bos taurus indicus gefundenen 
und von ihm als Amph. conicum beschriebenen (1831, p. 369) Original- 
exemplare der Sammlung der Thierarztlichen Hochscliule zu Berlin 
No. G. 280. — Ygl. Paramphistomum dicranococlium. 

Ob aucli die Angaben von Zurn (1882) liber das Vorkommen 
von Ampliistomnm conicum bei Rindern in Australien, von Jenzon 
(1894) iiber das Vorkonnnen in Japan und von Leuckakt (1886) iiber 
das Vorkommen in Xord-Afrika (nacli Angaben von Schweinfurth) 
ebenfalls nicht auf Paramphistomum cerci bezogen werden diirfen, 
lasst sicli zwar mit Bestimmtheit nicht beliaupten, weil mil* die 
betreffenden Originale nicht vorgelegen haben , docli sclieint es, 
dass es sicli in dieseu Fallen um Paramphistomum cervi nicht ge- 
handelt hat, denn ich liabe unter den aus jenen Gebieten stam- 
menden Exemplaren menials unsern Parasiten, sondern stets andere 
und zwar meist neue Arten gefunden. Insbesondere gilt dies von 
Exemplaren aus: 

1. Queensland, Berliner Saimnlung No. F. 659, aus Ovis arks 
Oder Bos taurus , gesammelt von Rolle. — Vgl. Paramph. calicophorum . 

2. China, Berliner Sannnlung No. F. 1219, aus Bos taurus, ge¬ 
sammelt von Lehmann. — Vgl. Paramph. calicophorum. 

3. Nord-Afrika, Berliner Sammlung No. 3389 und 3388, ge¬ 
sammelt von Neumann. — Vgl. Paramph. calicophorum ; ferner Ber¬ 
liner Sammlung No. F. 852, gesammelt von Baumann, und No. F. 698 
gesammelt von Zenker. — Vgl. Paramph. cotylophorum. 

Es hat demnach vielmehr den Anschein, als ob Paramphistomum 
cervi fast 3 ) ausschliesslich aufEuropa beschrankt ist, liier aber, 
wenigstens in Deutschland, weit haufiger vorkommt, als gemeinhin 
angenommen wird. Ich liabe es bei me hr als 50 °/ 0 aller 
im hiesigen Schlachthofe darauf hin untersuchten Binder, 
und zwar stets in selir grosser Menge, gefunden. 

Die mir zur Verfiigung stehenden Exemplare stammten sammt- 
licli aus Euro pa und zwar aus: 


1) Nach der Besclireibung von Otto (1896), welcher von Looss im 
Pansen von Bos bubalus in Alexandrien und Cairo gesammelte Exemplare 
untersucht hat, koinmt P. cervi allerdings auch dort vor. 
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1. Bos taunts. 

a) Zwei von Herrn Professor Dr. M. Braun mir giitigst flber- 
lassene Schnittserien (Sagittal- mid Querschnittserie) von in Ivonigs- 
berg Pr. (1892; gesammelten Thieren. 

b) Eine mir von Herrn Privatdocenten Dr. Luhe ebenfalls 
giitigst zur Yerfiigung gestellte Sagittalsclmittserie gleicher Herkunft 
ans dem Jalire 1891. 

c) Yon mir ini Sclilaclithofe zu Konigsberg im lebenden Zu- 
stande gesammelte Thiere. Ihre Farbe ist gran, durchsclieinend mit 
einem leiehten Ton ins Gelbliclie oder Rosarothe, an beiden Enden 
tief gelbroth. Die Lange betragt 6—12 mm. Sie sitzen gewbhnlich 
zu Hunderten neben einander, an und zwischen den Zotten des 
Pansens, namentlich in dem an die Haube grenzenden Theile des- 
selben, mid liaften so fest an Hirer Unterlage und vielfacli anch an 
einander, dass sie nur mit grosser Millie ohne Beschadigung entfernt 
werden konnen. Nacli deni Erkalten des Pansens kann man sie da- 
gegen selir leicht abheben, und man findet jetzt aucli viele Exem- 
plare frei im Inlialte des Pansens. 

d) 40 von Gurlt gesammelte Exemplare der Berliner Sammlung 
No. 2977. 1 ) Die Thiere sind 4—8 mm lang, gedrungen, wenig ge- 
krummt, stark geschrumpft. 

d) Glas No. G. 279 a der Sammlung des Hygienisclien Instituts 
der Berliner Thierarztlichen Hoclischule entlialt eine grosse Anzahl 
ebenfalls von Gurlt gesammelter Thiere. Hire Lange betragt 5—8 mm. 
Sie sind wenig ventralwarts gekrumnit, vorne stark zugespitzt. 

f) In einem Glase derselben Sammlung — ohne Nummer — be- 
flnden sich stark ventralwarts gekrnmmte Exemplare von 5—8 nun 
Lange. Das Hinterende ist stark verdickt, die Geschlechtsorgane 
schwach entwiekelt. 

g) ea. 200 Exemplare im Glase No. 937 der Wiener Summlung. 
8—12 mm lang, gestreckt, wenig gekrumnit, Vordertheil schwach 
verjiingt. 

h) 21 Exemplare im Glase No. 942 derselben Sammlung aus 
der Dobrudscha stammend, 5 — 9 mm lang, gedrungen, wenig gekrumint. 

i) ca. 100 Exemplare in einem Glase der von SiEBOLD’schen 
Sammlung. 6—9 nun lang, schwach ventralwarts gekriimmt. 


1) In deinselben Glase befanden sich ausserdera 3 Exemplare von 
('ladorchid (ShcJtorchid) subtriqmints imd 2 Exemplare von Stephanophanjnx 
eompadus. 
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2. Bos urus (== Bison europaeus ). 10 Exemplare aus der yon Sie- 
BomVschen Sammlung. 6—8 mm lang, selir stark geschrumpft. 

3. Cervus eiaphus . 

a) ca. 100 Exemplare im Glase No. 392 der Wiener Sammlung. 
7—10 mm lang, wenig gekrummt, Vorderende imr scliwacli verjungt. 

b) ca. 100 Exemplare in eiuem Glase der von SiEBOim’schen 
Sammlung von derselben Grdsse und Gestalt. 

4. Cervus alees . 

ca. 400 Stuck in einem Glase der von SiEBoim’schen Sammlung 
4—8 mm lang. theils gedrungen und gekrnmmt, tlieils langgestreckt 
und sclilank. 

5. Cervus dama. 

Im Glase No. 931 der AViener Sammlimg ca. 400 Stuck. Die Lange 
der Thiere variirt zwischen 6 und 12 mm. Die langen Exemplare 
sind wenig gekriimmt, schlank, die kurzen gedrungen, dick, stark 
ventral warts gekriimmt. 

6. Ovis aries. 

15 Exemplare der Sammlung der Thierarztlichen Hochscbule zu 
Berlin No. G. 281. Die Thiere sind 4—6 mm lang, vorn nielir zu- 
gespitzt, ventralwarts gekrummt, nocli niclit geschlechtsreif. 

Obgleicli von dieser Art schon mehrere recht gute Beschreibungen 
vorhanden sind, so diirfte es dock nicht iiberflussig ersclieinen, nocli- 
mals kurz auf die anatomisclien A 7 erlialtnisse derselben einzugehen. 
Hierbei soli jedocli nur dasjenige hervorgehoben werden, was nacli 
den Ergebnissen meiner Untersuchung den bisherigen Angaben nicht 
ganz entspricht, sowie diejenigen Merkmale, durcli welche sich 
Paramphistomim cervi von den andern Arten unterscheidet. 

Die Gestalt des Thieres wird gewolmlich als die eines ventral- 
warts gekrummten Kegels bezeichnet. Dies ist jedocli in so fern nicht 
ganz zutreffend, als der grosste Querdnrchmesser des Thieres nicht 
am hintersten Korperende sich befindet, sondern an der Greuze 
zwischen dem zweiten und dritten Ivorperdrittel (vgl. Fig. 1 n. 2), 
wo er etwa ein Drittel der Korperliinge betragt. A T on liier ist das 
Thier nach vorn zu gleichmassig verjungt, Zwischen dem ersten 
und zweiten Ivorperdrittel betragt der Querdnrchmesser nocli etwa 
ein A T iertel der Ivorperlange. Das stets ventralwarts gekrummte 
Hinterende erscheint abgerundet und tragt den endstandigen Saug- 
napf, dessen 0,8—1,2 mm weite Oeffnung ventralwarts nach hinten 
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gerichtet ist (Fig. 2). Der grosste Durchmesser des Saugnapfes be- 
tragt 1,0—2,5 mm bei einer Tiefe von 0,8—1,0 mm mid einer Dicke 
der Muskehvandung von 0,4—0,6 mm. 

Die den Korper bedeckende Cuticnla ist 0,027—0,032 mm 
dick. Was die von Blumberg (1871) am vordern Korperpole 
und an der Mundoffnung bescliriebenen Papillen anbetrifft, so babe 
icli sie nickt bei alien Exemplaren gefunden, niclit einmal bei alien 
aus demselben Glase stammenden Individuen. Hire Lange scbwankt 
zwischen 0,004 und 0,012 mm und illr Durchmesser an der Basis 
zwischen 0,006 und 0,02 mm. Bei den von mir lediglich auf die Er- 
mittlung der anatomisclien Yerhaltnisse liinzielenden Untersuchungs- 
methoden babe icb den bistologiscben Bau der Papillen niclit weiter 
verfolgt. Es scheint jedocb, dass es sicb uni ahnliche Bildungen 
bandelt, wie sie Brakdes (1898) bei Gastrothylax elonguhis beschreibt, 
wenigstens babe icb gesehen, dass Theile der Subcuticula in die Papillen 
binein ragen (Fig. 5). Dagegen babe icb die von Blumberg (1871) 
bescliriebenen Papillen an der Innenwand des Pharynx bei alien von 
mir auf Schnitten untersncbten Exemplaren und aucb in derselben 
Anordnung gefunden, wie sie Blumberg beschreibt (siehe Fig. 5); sie 
erreichen eine Lange bis zu 0,06 mm und fehlen im bintern Theile 
der Pharynx. In ibrem Bau unterscbeiden sie sicb von den circum- 
oralen Papillen in so fern, als sicb an ihrer Bildung die Subcuticula 
niclit betheiligt, wie dies Blumberg angiebt, sondern sich unter ibnen 
glatt hinzieht oder aucb unabbangig von den Papillen eigne Falten- 
bildungen zeigt (Fig. 5). 

Der Pharynx ist 0,8—1,2 mm lang bei einem Querdurchmesser 
von 0,5—1,0 mm und einer Dicke der Muskehvandung von 0,2—0,25 mm. 
Der Oesophagus ist etwa ebenso lang wie der Pharynx (Fig. 1 
u. 2). Die 0,3—0,5 mm weiten Darmschenkel endigen binter 
dem Grunde des Saugnapfes (Fig. 1 u. 2). 

Die Geschlechtsoffnung liegt am bintern Ende des vordern 
Ivorperdrittels in der Hobe (Fig. 2), oder kurz binter (Fig. 3), aber 
niemals vor der Gabelstelle der Darmscbenkel. Die das 
Genitalatrium umgebende 0,125—0,135 mm dicke Musculatur bestebt 
aus Ring-, Radiar- und einzelnen Meridionalfasern, ist aber nacli 
aussen von dem sie umgebenden Parencbym niclit scliarf abgegrenzt. 

Die Ho den liegen dicbt an der Banchflaehe, nur wenig von 
der Mittellinie abweicbend, der eine reclits, der andere links. Der 
vordere Hoden liegt genau in der Mitte des Korpers, der hintere 
zwiscbem diesem und dem Saugnapfe. Die Gestalt der Hoden ist 
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nicht, wie Blumberg (1871) mid Otto (1896) angeben, rund, sondern 
mehr Oder weniger oval. Sie sind durch zahlreiclie Einschniirungen 
stets grob gelappt. Der langere (dorsoventrale) Durchmesser be- 
tragt beim vordern Hoden 2,0—2,8 mm, beim hintern 2,8—3,5 mm, 
der auf diesem senkrecht stehende Durchmesser beim vordern Hoden 
1,5—2,0 mm, beim hintern 1,0—1,5 mm. Die an der Lateralflache 
der Hoden entspringenden Vasa efferentia (von Blumberg und 
Otto als Vasa deferentia bezeichnet) vereinigen sich, nachdem 
sie den zwischen ihnen verlaufenden Uterus gekreuzt liaben, irn 
vordern Elide des mittlern Ivorperdrittels zu einem unpaaren Leitungs- 
canale, dem Vas deferens, an welchem sicli folgeude 4 Abschnitte 
unterscheiden lassen: 

1. Die Samenblase — Vesicula seminal is — ist der stark 
erweiterte, diinnwandige Anfangstheil des Vas deferens, welcher sich in 
lang gewundenen Schlingen zu einem etwa 2 mm langen und 1 mm 
dicken, vor dem vordern Hoden zwischen den beiden Darmschenkeln 
liegenden Knauel aufwindet (Fig. 2 u. 3). 

2. Der aus ihm hervorgehende 0,8—1,0 mm lange Canal ist 
dadurch ausgezeichnet, dass seine aus Ring- und sparlichen Langs- 
muskelfasern bestehende Wail dung bedeutend dicker (0.018—0,022 mm) 
ist als die Vesicula seminalis. Diesen Theil des Vas deferens nenne 
ich Pars musculosa. Je nach dem Fullungszustande ist er mehr 
oder weniger erweitert (Fig. 3) oder verengt (Fig. 2) und hat einen 
meist geraden (Fig. 2) oder nur schwach geschlangelten (Fig. 3) Ver- 
lauf, urn als 

3. Pars pros tat ica die fast kuglige (0,3—0,6 mm im Durch¬ 
messer) Prostata (Fig. 2, 3 u. 4) zu durchbohreii und dann 

4. als ein stets enger, gerade verlaufender 0,2—0,25 mm langer 
Canal — Ductus e j a c u 1 a t o r i u s — in den Grand der Geschlechts- 
papille zu treten. Hier vereinigt er sich mit dem Metraterm zu 
einem gemeinsehaftlichen Ausfuhrungscanale (Fig. 2 u. 3), dem 
Ductus hermaphroditic us, welcher auf der Spitze der Genital- 
papille ausmiindet, wie dies von Laueer (1830) und Otto (1896) an- 
gegeben wil'd. In (lessen habe ich auch wiederholt, und zwar nur 
bei vorgestreckter Papille, den Ductus hermaphroditicus vorgestiilpt 
gefunden (Fig. 4), so dass dann der Ductus ejaculatorius und 
das Metraterm von einander getrennt auf der Spitze der 
Genitalpapille ausmlincleten, wie es Blumberg (1871) beobachtet 
hat. Dagegen habe ich nie gesehen, dass der Ductus ejaculatorius 
selbst vorgestiilpt war. 
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Die Dotterstocke reichen vom Pharynx bis znm hintern 
Rande des Saugnapfes (Fig. 1 u. 2). Sie liegen zu beiden Seiten 
des Korpers, lateral von den Darmschenkeln, und dehnen sich nicht 
nur auf die Bauch- sondern auch besonders auf die Rlickenflache 
recht weit aus. Die Dotterstocksfollikel sind zu verschieden grossen 
(0,1 - 0,5 mm im Durchmesser) Gruppen vereinigt, welehe ohne regel- 
massige Anordnung sehr dicht neben einander liegen. Das aus der 
Vereinigung der queren Dottergange hervorgehende Dotterreservoir 
(Fig. 2 u. Textfig. A) liegt unmittelbar liinter der Schalendriise. 



Weiblicke Genitalorgane von Paramphistomum cervi ans Bos 
taurus, Dobrudscha. Wien. Samml. No. 942. Nacli Sagittal- 
schnitten schematiscli dargestelllt. 

Dg gemeinschaftlicher Dottergang. Drs Dotterreservoir. Ep 
Excretionsporus. E Excretionsblase K Keimstock. Kg Keim- 
gang. Lc LAURER’scher Canal. Rf Eiickeiiflacke. Sdr Sclialen- 
driise. I t Uterus. 

Der kuglige (0,6-0,8 mm im Durchmesser) Keimstock liegt 
zwischen den beiden blinden Enden der Darmschenkel, dicht liinter 
dem Grimde des Saugnapfes, entweder reclits Oder links von der 
Mittellinie und zwar unabhangig davon, ob der hintere Hoden reclits 
Oder links gelegen ist (Fig. 2 u. Textfig. A). Aus seinem dorsalen 
Pole gelit der Keimleiter hervor, welcher in einem ventral offenen 
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Bogen in die median vom Keimstock gelegene, ovale, etwas kleinere 
Sclialendriise eintritt. Aus dem ventralen Pole der Sclialeiulriise 
geht der Uterus liervor (Textfig. A) und geht zunachst melir oder 
weniger weit zur Ventralflache, ttm dann eine Ufonnige, dorsal offene 
Schlinge bildend an die Riickenflache zu treten und an derselben 
stark gesehlangelt nacli vorn zu verlaufen. Vor dem vordern Hoden 
(Fig. 2) schlangelt er sicli zwisclien den beiden Vasa efferentia und 
dann zwisclien der Vesicula seminalis und dem vordern Hoden an 
die Bauchflache heran, um dann an dieser unter Bildung zahlreicher 
Windungen (Fig. 2 u. 3) in die Genitalpapille einzutreten. In seinem 
ganzen Verlaufe ist der Uterus stark mit Eiern gefiillt, deren 
Langsdurchmesser 0,145—0,156 mm und der Querdurchmesser 0,075 — 
0,082 mm betragt. Ivurz vor dem Eintritt in die Sclialendriise ent- 
springt aus deni Keimleiter der LAUREiPsche Canal, welcher gleich von 
seinem Ursprung dorsalwarts nacli vorn verlauft (Fig. 2 u. Textfig. A), 
um in der Mit tell ini e der Rtickenflaclie etwa in der Hohe des 
liintern Randes des liintern Hodens nacli aussen zu mtinden. Die 
Excretionsblase kreuzt er etwa an der Greuze Hires vordern und 
mittlern Drittels und zwar an derselben Seite, an welcher der Keim¬ 
stock gelegen ist. 

Die Excretionsblase stellt ein lang gezogenes Sammelgefass 
dar, welches mit seinem blinden abgerundeten Elide liinter der 
Sclialendriise seinen An fang nimmt und, der Riickenflache des Thieres 
unmittelbar anliegend, nacli vorn zu sicli erstreckt, um dtircli den 
in der Mittellinie der Riickenflache gelegenen Excretionsporus, etwa 
1,0—1,2 mm vor der Miindung des LAUREn’schen Canals, nacli aussen 
zu miinden (Fig. 2 u. Textfig. A). 


2. Paramphistomum liorchis Fischdr. 

(Taf. 20, Fig. 6—7.) 

1835. Amphistomci conicnm e. p. Diesing, Honogr. d. Gattung Amph., 
in: Ann. Wien. Mus. Naturg., V. 1, p. 247. 

1845. Amphistomci conicnm e. p. Dujardin, Hist. nat. helm., p. 331. 
1850. Amphistomum conicnm e. p. Diesing, Syst. helm., V. 1, p. 401. 

1901. Paramphistomum liorchis FisCHOEDER, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 368. 

1902. Paramphistomum liorchis Fisciioeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 13. 

Bei einer Reihe von brasilianischen Hirschen hat 
Natterer im Pansen und im Faltenmagen Amphistomen gefunden, 
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welche von Diesing (1835) als Amplristomci conicum Rud. bestimmt 
imd beschrieben worden sind. 

Mir standen aus der Wiener Sammlung folgende Original- 
exemplare znr Verfugung: 

1. Von Cerms simplicicorms No. 934. 6—8 mm lang. 

2. Von Cerms campesiris No. 935. 4—7 mm lang. 

3. Von Cerms mexictinus No. 936. 3—5 mm lang. 

4. Von Cerms rnfus No. 937. 5—8 mm lang. 

5. Von Cerms dicliotomus No. 938. 3—8 mm lang. 

6. Von Cerms namby No. 940. 4—6 mm lang. 

Sclion die anssere Ivorpergestalt dieser Tliiere unterselieidet 
sicli, abgeselien yon der geringern Lange (3—8 mm), dadurch von 
Pctrampliistomum cervix dass ihr grosster Querdurchmesser etwas weiter 
nacli liinten, nacli der Mitte der liintern Korperhalfte, versclioben ist, 
wahrend er an der Greuze des yordern und mittlern Ivorperdrittels 
noch etwas melir als ein Viertel der Korperlange betragt. Dalier 
erscheinen die Thiere etwas gedrnngener, besonders bei eingezogenem 
Pharynx (Fig. 6). 

Der Saugnapf ist mehr abgeflaclit, sein grosster Durclimesser 
ist 1,0—2,0 mm lang bei einer Tiefe yon 0,3—0,5 mm und einer 
Dicke der Muskelwandung yon 0,4—0,5 mm. Die meist ventralwarts 
gerichtete runde Oeffnung des Saugnapfes hat einen Durclimesser 
von 0,8—1,2 mm. 

Die Cuticula ist ebenso wie bei Parampli . cervi 0,027 bis 
0,32 mm dick. Pap ill en am vordern Ivorperpole Oder urn die 
Mundoffnung habe ich nicht beobachtet, wohl aber an der innern 
Auskleidung des Pharynx, wo sie jedoch kleiner (0,032—0,07 mm) 
sind und auf das vordere Drittel des Pharynx beschrankt bleiben. 

Der Pharynx ist kraftiger entwickelt, meist oval, 1,0—1,2 mm 
lang und 0,8—1,0 mm breit, seine Muskelwandung 0,3—0,4 mm dick. 
Dagegen erreicht der Oesophagus nicht die Lange des Pharynx; 
er ist nur 0.5—0,8 mm lang. Die Darmschenkel sind yerhalt- 
nissmassig weiter (0,4 bis 0,5 mm) und endigen nicht wie bei 
Paramph . cervi erst bin ter, sondern sclion vor der Mitte des 
Saugnapfes (Fig. 6). 

Die wesentlichsten Charaktermerkmale dieser Art liegen in den 
Genitalorganen, insbesondere in den mannlichen. Die Ge- 
schleclitsbffnung liegt selir weit nacli vorn im liintern Theile 
des 1. Korperviertels, niemals in der Hohe Oder liinter, sondern 
stets vor der Gab els telle der Darmschenkel (Fig. 6 u. 7). Die 
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das Atrium umgebende Musculatur ist bei den einzelnen Indiyiduen 
selir verschieden stark entwickelt. AYahrend ich sie bei einigen 
nur 0,06—0,08 mm dick fand, zeigte sie bei andern Thieren des- 
selben Glases oft eine Starke bis zu 0.2 mm. Sie war aber menials 
yon dem sie umgebenden Parenchym scliarf abgegrenzt, so dass auch 
liier von einem Genitalnapf nicht gesprochen werden kann. 

Yon alien iibrigen zur Gat.tung Paramphistomum geliorigen Arten 
zeichnet sicli Paramph. JiorcJm dadurch aus, dass die rundlichen 
bezw. scliwacb ovalen Hoden nicht gelappt sind, sondern 
eine fast glatte Oberflache besitzen, an welclier hochstens 
nur ganz flache Unebenheiten sicli bemerkbar machen (Fig. 6 u. 7). 
Der yordere Hoden liegt etwas yor der Mitte des Kdrpers, der 
hintere unmittelbar dahinter. Yon der Mittellinie weiclien sie be- 
deutend mehr ab (Fig. 6) als bei Paramph . cervi. der eine rechts, der 
andere links. Der grossere (dorsoyentrale) Durchmesser des vordern 
Hodens betragt 1,8—2.5 mm, des liintern 1,8—2.8 mm, wahrend die auf 
diesem senkreclit stehenden Durchmesser etwas kleiner sind und beim 
vordern Hoden 1,2—1,6 mm, beim hintern 1,0—1.5 mm betragen. 
Auch die Samenblase zeigt in so fern eine Abweiclmng von 
Paramph . cervi % als sie einen mehr langlichen, bis 2.0 mm langen 
und nur etwa ein Drittel so breiten Knauel darstellt (Fig. 7), 
welclier aus ganz kurz gewundenen Schlingen besteht. Die Pars 
musculosa ist bedeutend kurzer (0,2—0,3 mm lang) und ihre 
Wandung hochstens 0,008—0,01 mm stark. Sie fallt daher nur 
wenig auf, und es maclit in manchen Fallen den Eindruck, als ob 
die Yesicula seminalis direct in die Pars prostatica iiberginge und 
die Pars musculosa ganz fehlte (Fig. 7). Die iibrigen Theile des 
Yas deferens zeigen gegenuber der vorigen Art keine wesentlichen 
Unterschiede. Der Ductus hermaphroditicus erscheint auch bei zuruck- 
gezogener Genitalpapille in der Regel nur sehr kurz und ver- 
schwindet schon bei massiger Vorstreckung der Papille (Fig. 7). 

Die Dotterstocke erstrecken sicli vom Pharynx bis zur 
Mitte des Saugnapfs, reichen jedoch nicht so weit auf die Ventral- 
und Dorsalflache heriiber. Die Dotterstoeksfollikel sind ebenfalls in 
grossen Haufchen grnppirt, die jedoch mehr zerstreut als bei der 
vorigen Art liegen (Fig. 6 u. 7). Die Lage der ovalen Schalendriise 
und des kugligen Keimstocks ist dieselbe wie bei Paramphisiomnm 
cervi , ebenso der Yerlauf des gewohnlich sehr stark mit Eiern gefiUlten 
Uterus. Die Eier sind jedoch kleiner. Ihr Langsdurchmesser 
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betragt mir 0.115—0,125 mm und ihr Querdurchmesser 0,06 bis 
0,066 mm. 

Etwas abweichend ist dagegen der Verlauf des LAURER’schen 
Canals namentlich in Bezug auf sein Verhaltniss zur Excretions- 
blase. Letztere stellt ebenso Avie bei Paramph. ccrvi ein lang 
gezogenes, der Ruckenflache anliegendes Sammelgefass dar, dessen 
blindes Ende am dorsalen Rande des Saugnapfes imd dessen Aus- 
m undung etAva im Niveau der Mitte des hintern Hodens liegt. Der 
LAUEER’sche Canal strebt jedoch nacli seinem Urspnmge niclit gleicli 
der Riickenflache zu, sondern er ist bedeutend langer und verlauft 
an der Ventralflache der Excretionsblase liegend mehr in der Rick- 
tung nach vorn undkreuzt da her die Excretion sblase erst 
kurz vor dem Excret ionsporus (Fig. 7), urn etwa nur 0,2 bis 
0,3 mm hinter dem letztern nach aussen zu miinden. 


3. Paramphistomum bathf/coti/le Fischpr. 

(Taf. 20, Fig. 8—9.) 

1901. Pciramphistomum bathycotylc Fischoeder, Die Paramphistomiden 
der Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 368. 

1902. Parcvmphistommn hathycofylr Fischoeder, Die Paramphistomiden 
der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 15. 

Im Pansen des im Februar 1900 im hiesigen Thiergarten ver- 
storbenen und vor 2 Jahren von Ceylon importirten Pos kerabau 
fand ich neben einer ganzen Reihe anderer Parampliistominen einige 
20 Exemplare, welche, abgesehen A r on ihrer b e d e u t e n d e r n K o r p e r - 
grosse, sicli dadurch von alien iibrigen auszeichneten, dass sie einen 
auffallend grossen, das gauze hintere Korperdrittel 
ein neb men den Saugnapf besassen (Fig. 8 u. 9) und dass durcli 
ihre graue durchsclieinende Oberflaclie die innern Organe selir deut- 
lich zu erkennen waren. Die Gestalt der 11—15 mm langen 
ventralwarts gekriimmten Tliiere ist in so fern der eines Kegels am 
ahnlichsten, als ihr grosster Querdurchmesser thatsachlich dicht am 
hintern Korperende gelegen ist. Er betragt liier etwas iiber zwei 
Fiinftel der Korperlange und nimmt nach vorn zu derart gleichmassig 
ab, dass er an der Grenze des vordern und mittlern Korperdrittels 
nur noch etAva ^4 der Korperlange ausmacht. Der endstandige, halb- 
kugelfbrmige Saugnapf nimmt das gauze hintere Korperdrittel ein. 
Sein grosster Querdurchmesser fallt mit dem grossten Durchmesser 
des Korpers zusammen und betragt etwa zwei Fiinftel der Korper- 
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lange. Seine Muskelwandung ist 1,0—1,2 mm dick mul der Durcli- 
messer der runden Oeffnung 2,0—2,3 mm. 

Die Cuticnla ist etwas diinner als bei den vorigen Arten 
(0,022—0,027 mm). Papillen babe icli weder am vordern Korperpole 
und uni die Munddffiiung nocli im Pharynx beobachtet. 

Der Pharynx ist im Verlialtniss zur Korpergriisse sehr klein, 
fast kuglig (Fig. 8 n. 9). Sein Langsdurchmesser betragt 0,9—1,0 mm, 
der Querdurchmesser 0,8—0,9 mm, die Dicke der Muskelwandung 
0,2—0,25 mm. Der Oesophagus ist etwas langer als der Pharynx 
(1,0—1,5 mm). Die bogenformig aus einander tretenden Darm- 
s c h e n k e 1 verlaufen unter ganz geringer Schlangelnng parallel 
zu den Seitenflachen und zwar 0,3—0.6 mm von diesen entfernt 
nacli hinten, urn mit iliren etwas dorsalwarts gerichteten blinden 
Enden sclion vor dem vordern Rande des Saugnapfes zu endigen 
(Fig. 8 u. 9). Audi das Lumen der Dannschenkel ist verlialtniss- 
massig eng (0,5—0,6 min'). 

Die Gesclil edits of filling ist ausserlich wenig auffallend. 
Sie liegt etwa in der Mitte des vordern Korperdrittels stets h in ter 
der Gabelstelle der Darmschenkel. Die das auffallend kleine 
Atrium umgebende Musculatur ist nur sehr schwach entwickelt 
(0,08—0,1 mm dick) und von dem sie unigebenden Parenchym wenig 
abgegrenzt; ebenso ist die Genitalpapille nur klein. 

Wegen der starken Entwicklung des Saugnapfes sind die Genital- 
organe weit nacli vorn verschoben (Fig. 8 u. 9). Die Ho den 
weichen ahnlich wie bei P. cervi nur wenig von der Mittellinie ab. 
Der vordere liegt diclit vor, der hintere diclit liinter der Ivorper- 
mitte. Beide Hoden sind annahernd gleich gross, wegen der un- 
gleichmassigen Lappung jedocli meist unregelniassig gestaltet. In 
der Regel sind sie in longitudinaler Richtung etwas abgeflacht und 
der eine am dorsalen, der andere am ventralen Elide etwas starker 
(Fig. 9). Der Longitudinaldurchmesser betragt 1,0—1,3 mm und 
der auf diesem senkrecht steheiule 1,5—1.8 mm. Die Vasa ef- 
ferentia vereinigen sicli diclit an der Riickenflache an der Grenze 
des 1. und 2. Korperdrittels zur Vesicula seminal is, welclie 
einen aus langen Schlingen bestehendeu. zwischen den beiden Darm- 
schenkeln liegenden, 1,0—1,5 mm langen und 0,8—1,0 mm dicken 
Ivnauel darstellt (Fig. 9). Die aus seinem distalen, ventral warts 
nacli vorn gerichteten Pole hervorgehende 0,6—0,75 mm lange Pars 
in u sen 1 os a besitzt eine 0.018—0,022 mm dicke Muskelwandung 
und verlauft fast ganz oline Schlangelnng zu der fast kugligen (0,4 
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bis 0,5 im Durclimesser) Prostata (Fig. 9). Der Ductus eja- 
culatorius ist nur selir kurz (0.1—0,2 mm) und vereinigt sicli bald 
mit deni Metraterm zum Ductus hermaphroditicus. 

Die weib lichen Genitalorgane bieten nur unwesentliclie 
Unterscliiede gegeniiber dem Pammph. ccrmri. Die Dotterstdcke 
erstrecken sich nacli vorn niclit ganz bis zum Pharynx und endigen 
bin ten schon in der Hdhe des yordern Randes des Saugnapfes. Sie 
sind fast ausschliesslich auf die Seiteuflachen des Korpers be- 
schrankt. ohne sich merklich auf die Bauch- Oder Riickenflache aus- 
zudehnen (Fig. 8). Die einzelnen Gruppen sind meist nur klein und 
liegen noch mehr zerstreut als bei P. liorchis. Der verhaltnissmassig 
kleine, fast kuglige (0,4—0,6 mm ini Durclimesser) Keimstock hat 
eine ahnliche Lage wie bei den beiden vorigen Arten, weicht jedoch nur 
selir wenig von der Mittellinie ab. Die median daliinter gelegene 
Sell alen driise (Fig. 9) ist ebenfalls nnr klein. 0.3—0,36 mm lang 
und 0,2—0.023 111111 breit. Der Uterus ist stark erweitert und 
prall mitEiern gefiillt, welche einen Langsdurchmesser von nnr 0,115 
bis 0,125 mm und einen Querdurchmesser von 0,07—0,075 mm be- 
sitzen. 

Der LAUREu’sche Canal zeigt in so fern eine Yerschiedenheit, 
als er sofort von seineni Ursprunge fast senkrecht zur Riickenflache 
verlauft, urn in der Holie des Keimstocks auszumunden (Fig. 9). 
Auch die Excretionsblase weicht dadurch von den beiden 
vorigen Arten ab, dass sie sich vermittels eines langen Canals selir 
weit nacli vorn erstreckt. D er Excretion sporn s liegt in der 
Hi)lie des hintern Randes des vordern Hod ens, also etwa 
in der Korpermitte (Fig. 9), und die Krenzung zwischen dem 
LAURER’schen Canal und der Excretionsblase kommt dem gemass 
auch etwa zwischen dem 2. und letzten Drittel der letztern zu 
Stande (Fig. 9). 

4. Pavamphistomnm f/racile Fisciidr, 

(Taf. 21, Fig. 10—11.) 

1901. Pammphistoimun (jracile Fischoeder, Die Paramphistomiden der 

Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 368. 

1902. Parcnnphistonnim (fmeile Fischoeder, Die Paramphistomiden der 

Saugethiere, inaug.-Diss. Konigsberg, p. 16. 

Unter den ini Pansen des liier verendeten Bos I'erctbau ge- 
sammelten Paramphistomiden befanden sich einige Exemplare, 
welche zwar ebenfalls 11—15 mm lang waren, sich aber im Gegen- 
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satz zur vorigen Art durch ilire schlanke K8r per gestalt mid 
einen auffalleiid kleinen Saugnapf auszeichneten. Die Farbe der 
Thiere war graugelblich mit einem leicliten Ton ins Rbthliche. Die 
beiden Enden waren dunkel gelb bis rotli gefarbt. Ausserdem 
standen mir von dieser Art 2 conservirte Exemplare aus der Privat- 
saminlung von Herrn Prof. STOSsiCH-Triest mit der Aufschrift: 
„Portcu tragokamelns , Stirnhbhle“ 1 * 3 ) zur Yerfugung. Das eine 
Exemplar ist 13 mm und das andere 11 mm lang. 

Sammtliche Thiere besitzen die Gestalt einer wenig ventral- 
warts gekriimmteii Walze, deren Yorderende nnr scliwacli verjiingt 
und das Hinterende abgerundet ist (Fig. 10 u. 11). Der grosste 
Querdurclimesser liegt in der Mitte des hinteru Kbrperdrittels, wo 
er nur etwas fiber ein Flinftel der Korperlange betriigt. Yon bier 
nimmt er nach liinten fast gar niclit zu und nacli vorn nur selir 
langsam ab, so dass er in der Alitte des vordern Kbrperdrittels noch 
ein Seclistel der Korperlange ausmacht. Der grosste Durclnnesser 
des kleinen endstandigen Saugnapfes (Fig. 10 u. 11) erreicht 
nur etwa ein Achtel der Korperlange (1,3 — 1,8 mm bei einer Tiefe 
von 0,5—0,7 mm und einer Starke der Muskelwandung von 0,7— 
0,8 mm). Die Oeffnung des Saugnapfes ist rund 0,5 — 0,7 mm im 
Durclnnesser. 

An der 0,021 — 0,027 mm starken Outicula befinden sicli am 
vordern Ivorperpole und urn die Mnndoffnung almliche (0,007 — 
0,017 mm lange und 0,005 — 0,006 mm breitej Papillen wie bei 
Paramphistomim cervi . An der innern Auskleidung des Pharynx 
sind jedoch Papillen niclit vorhanden. 

Der Pharynx ist rundlich oder oval, sein Durclnnesser betragt 
0,8—1,0 mm und seine Muskelwandung ist 0,25—0,3 mm stark (Fig. 10 
u. 11). Der Oesophagus iibertrifft etwas den Pharynx an Lange 
(1,0 — 1,3 mm lang) und geht in der Mitte des vordern Kbrperdrittels 
in die beiden Darms chenkel fiber, welclie unter einem spitzen 
Winkel aus einander gelien, aber niclit diclit an den Lateralflachen, 
sondern ahnlich wie bei der vorigen Art 0,3—0,5 mm von demselben 
entfernt, nach liinten verlaufen und mit ihren blinden Enden sclion 


1) Meine nrspriinglinhe Yermiithung, dass die Parasiten nur zufallig 

beim Riilpsen in die Nasenhohle gelangt seien, findet nach personlicher 

Mittheihmg von Herrn Prof. STOSSICH in den TJmstanden des Fundes 
keine Stiitze, denn die Parasiten sind dort in sehr grosser Zalil und zum 
Theil an der Sclileimhaut festgesogen vorgefuudeu worden, wahrend der 
Magen und Oesophagus frei von ihnen waren. 
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kurz vor dem Sangnapfe endigen. Sie besitzen ein Lumen von nur 
0.3—0,4 mm und zeichnen sicli dadurch aus, dass sie, besonders in 
dorsoventraler Richtung, starker geschlangelt sind als bei den vorigen 
drei Arfcen (Fig. 11). 

Auch die Genitaloffnung ist. abweichend von den bislier 
beschriebenen Arten. weiter nacli liinten, bis zum bintern Elide des 
vordern Kbrperdrittels verscboben (Fig. 10 u. 11). Das Genital- 
atrium ist sebr klein und die sie umgebende Musculatur 0,1—0,15 mm 
stark. Die verbaltnissmassig kleinen Ho den weiclien nur wenig 
von der Mittellinie ab (Fig. 10). Der vordere liegt genau in der 
Mitte des Kdrpers, etwas mehr dorsal, der hintere kurz dabinter, 
etwas mehr ventral (Fig. 11). Beide Hoden sind stark gelappt; der 
vordere ist mehr oval (dorsoventraler Durchmesser 1,2 mm; Longi- 
tudinaldurcbmesser 0.7 mm), der hintere mehr rundlich (0,9—1.0 mm 
im Durchmesser). Die Vasa efferentia vereinigen sicli sofort 
nacb der Kreuzung mit dem zwischen ilinen gelegenen Uterus kurz 
vor dem vordern Hoden zur V e s i c u 1 a s e m i n a 1 i s (Fig. 11), welclie 
einen rundlicben, in der Medianebene des Kdrpers gelegenen Knauel 
darstellt, (lessen Durchmesser 0,6-0,7 mm betragt. Aus seinem 
ventralen Pole geht die 0,5—0,6 mm lange Pars musculosa 
(Fig. 11) hervor, deren Wandung ebenfalls nur 0,18—0,22 mm stark 
ist. Sie verlauft in ziemlich gerader Eichtung nacb vorn, urn in 
einem fast recbten W’inkel sicli ventralwiirts wendend als Pars 
pros tat ica in die langliche (0,5—0,6 mm lange und 0,25—0,35 mm 
breite) Prostata einzutreten. Der weitere Verlauf des Vas deferens 
ist wie bei P. bntlvjcotylc. 

Die weiblichen Genitalorgane bieten eine gauze Reibe 
von Abweichnngen gegeniiber den vorigen Arten. Die Dotter¬ 
st ocke erstrecken sicli ahnlich wie bei P. bathycotyk vom bintern 
Rande des Pharynx bis zum vordern Rande des Saugnapfes (Fig. 10 
n. 11), ohne sicli merklich auf die Bauch- und Riickenflache auszu- 
delinen. Die Dotterstocksfollikel vereinigen sicli jedocli nur zu 
ausserst kleinen Gruppen, die stellemveise mehr oder weniger diclit 
zusammen liegen und dadurch verschieden gestaltete Liicken anf- 
weisen (Fig. 10 u. 11). Das aus den queren Dottergangen bervor- 
gebende Dotterreservoir befiiidet sicli diclit vor dem Saugnapfe in 
der Mittellinie des Kdrpers, nnmittelbar hinter der Sclialendriise 
(Fig. 11 n. Textfig. B). 

Der (0,3—0,45 mm im Durchmesser) Iveiinstock liegt 1,0— 
1,2 nun hinter dem bintern Rande des bintern Hodens etwas reclits 
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oder links von der Medianebene, jedoch im Gegensatz zu den 3 
vorigen Arten etwas naher an der Bauchflaclie. Aus seinem hintern 
dorsalen Pole geht der Keimleiter hervor, welcher in eiiiem ventral- 
warts offenen Bogen in die median hinter dem Iveimstock gelegene 
Schalendruse eintritt. Der ans ilirem hintern ventralen Pole 
heraustretende Uterus verlauft zunachst an der Ventralflache des 
Iveimstocks nacli vorn (Fig. 11 u. Textfig. B), bis er am hintern 



Fig. B. 

Weibliche Genitalorgane von Paramphistomnm yracile aus Bos kerabau , Ceylon. 
Zool. Mns. Konigsberg i. Pr. Nach Sagittalscknitten schematised dargestellt. 
Buckstabenerklarung wie bei Textlig. A. 

Rande des hintern Hodens angelangt, sich in einem ziemlich scharfen 
Bogen der Riickenflache zuwendet. in deren Mittellinie er sicli weiter 
nach vorn schlangelt, urn dann vor dem vordern Rande des vordern 
Hodens an die Bauchflaclie zu treten und an dieser zur Geschlechts- 
offnung zu verlaufen (Fig. 11). In seinem ganzen Verlaufe ist der 
Uterus nur wenig geschlangelt und eng, aber voll mit Eiern geflillt, 
deren Langsdurchmesser 0,115—0,125 mm und der Querdurchmesser 
0,072—0,08 mm betragt. Der Verlauf des L^UKEu’schen Canals ist 
ahnlich wie bei P. bathycotyle, er ist aber in Folge der weitern 
Entfernung des Keimstockes von der Riickenflache bedeutend langer 
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und beschreibt einen nach hinten offenen Bogen. Seine Aus- 
nninduiigsstelle liegt im Niveau des vordern Randes des Iveimstockes 
(Fig. 11 n. Text fig. B). Die Excretionsblase ist ebenfalls etwas 
weiter von der Riickenflache entfernt als bei den vorigen Arten. 
Ihr retortenahnliches Hinterende liegt am Grande des Saugnapfes, 
wahrend der aus ilir hervorgebende lange Excretionscanal etwa im 
Niveau des liintern Ran des des lnntern Hodens, 1,5 mm vor dem 
LAunEn’sclien Canal, nach aussen lniindet. Letzterer kreuzt die 
Excretionsblase ungefahr an der Greuze ilirer vordern und liintern 
Halfte (Fig. 11 u. Textfig. B). 


b) Arten ohne Kreuzung von Excretionsblase und 
LAURER’schem Canal. Beide niiinden in der Mittellinie der 
Riickenflache, jedocli die E x c r e t i o n s b 1 a s e h i n t e r dem Laurer- 
sclien Canal. Ho den stark, aber grob gelappt. Dot ter- 
s to eke auf die Seitentheile des Korpers beschrankt, ohne Aus- 
d e h n u n g a u f B a u c h u n d R u c k e n f 1 a c h e. Dotterstocksfollikel 
zu grossern Gruppen vereinigt, welche in einer gewissen 
r e g e 1 m a s s i g e n A n o r d n u n g die Darmschenkel begleiten. Korper 
meist fast gerade gestreckt, nur das Hinterende ventrahvarts ge- 
kriimmt, Saugnapf verhaltnissmassig klein. 

5. Paramphistomum orthocoeUum Fischdr. 

(Taf. 21, Fig. 12—14.) 

1901. Paramphistar,turn orthocoeliuni Fikchoeder, Die Parampliistomiden 
der Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 369. 

1902. Prtnmiphisloimtm orthocoeUum Fischoeder, Die Paramphistomiden 
der Saugetbiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 17. 

Audi diese Art fand ich in ca. 60 Exemplaren im Pansen des 
liier verendeten Bos hrabau. Schon im lebenden Zustande zeichneten 
sicli die rothlich grau gefarbten Thiere dadurch aus, dass ihr mittleres 
Korperdrittel auffallend durchscheinend, fast durchsichtig war, so 
dass man niclit nur die sehr weiten, gerade gestreckten Darm¬ 
schenkel und die sie begleiten den Dotterstocksgruppen, sondern auch 
die beiden Hoden, das Vas deferens und den Uterus deutlicli unter- 
scheiden konnte. Bemerkenswerth ist es auch, dass die Thiere auch 
nach der Conservirung mit Pikrin-Essigsaure die Durchsichtigkeit 
des mittlern Korperdrittels niclit ganz verloren liaben. 
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Hire Lange schwankt zwischen 5 unci 11 mm, clocli sind die 
meisten Indiyidnen 7—8 mm lang, gerade gestreckt, mil* das letzte 
Korperfiinftel ist stets stark ventrahvarts gebogen, so class die Oeff- 
nung des endstandigen Saugnapfes fast ganz nach der Bauchseite 
gericlitet ersclieint (Fig. 13). Die Thiere sind drehrund und besitzen 
den grossten Querdurchmesser im Anfange des letzten Korperviertels. 
Er betragt liier nur etwa ein Viertel des Langsdnrchmessers, nimmt 
jedocli nach vorn zu nur selir langsam ab, so dass er in der Mitte 
des ersten Korperdrittels noch etwa ein Fiinftel des Langsdurch¬ 
messers ausmacht. Das Hinterende des Thieres erscheint wegen des 
meist offen stehenden Saugnapfes scharf abgestutzt. Letzteres 
hat im geoffneten Zustande die Gestalt einer sclnvach abgeflacliten 
Halbkugel (Fig. 13), deren Durchmesser bei einer Tiefe von 0,3 — 
0,4 mm und einer Dicke der Muskelwandung von 0,3—0,6 mm, nur 
etwa ein Siebtel der Korperlange (1,2 mm) betragt. 

Die Cuticula ist etwas diinner als bei den vorigen Arten, 
0,022—0,027 mm, und tragt am vordern Kdrperpole 0,007—0,012 mm 
lange Papillen, die die Mundoffnung in grosserer Anzalil nmgeben. 

Die hauptsachlichsten Charaktere dieser Art liegen im Yer- 
dauungsapparat und in der Anordnung der Dotterstocke. Der 
Pharynx ist langlich oval, 1,0 — 1,2mm lang und 0,5— 0,8 mm breit. 
Seine Muskelwandung ist 0,25-0,3 mm dick und enthalt einen 
0,05 mm dicken Sphincter, welcher, etwa 0,2 mm vom vordern 
Eande entfernt, cliclit an der Innenwandung des Pharynx gelegen 
ist, aber von der iibrigen Museulatur des Pharynx nicht scharf ab- 
gegrenzt ist (Fig. 14). Der Oesophagus ist durcli seine 
Lange ausgezeichnet; er ist mindestens zweimal so lang wie 
der Pharynx (2,0—2,5 mm) und erscheint dadurcli, class die ihn um- 
gebenden Zellen selir gross und zahlreich (Fig. 12, 13 u. 14) ent- 
wickelt sind, aucli etwas dicker als bei den meisten andern Param- 
phistominen. Seine Muskelwandung ist dagegen nicht dicker als bei 
den andern Arten (0,02 mm), zeigt jedocli in so fern etwas Besonderes, 
als sie sich unmittelbar vor der Danngabelung plotzlich bis zu 
0,06 mm verdickt und im Centrum einen ahnlichen Sphincter ein- 
schliesst, wie er sich im Vordertheil des Pharynx vorfindet (Fig. 14). 
Die Dannschenkel gehen unter einem spitzen Winkel aus ein- 
ander und zeichnen sich aucli dadurcli aus, class sie nicht ge- 
schlangelt, sondern in fast g era der Richtung in der Mitte der 
Seitenflachen, 0,5—0,8 mm von einander and 0,4—0,5 mm von den 
Seitenrandern des Korpers entfernt, nach liinten verlaufen und sclion 
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etwa 0.5—1,0 mm vor dem Saugnapfe endigen (Fig. 12 u. 13). Sie sind 
selir weit mid in tier Regel in querer Richtung abgeflaclit. Der 
dorsoventrale Durchmesser ihres Lumens betragt 1,0 — 1,2 mm, wah- 
rend der Querdurchmesser nur 0,5— 0,6 mm lang ist (ygl. Fig. 12 
u. 13). 

Mit Ausnalnne der Dotterstocke bieten die Geschlechts- 
organe niclits Besonderes. Die meist weit (0,2 0,25 mm) offen 
steliende Geschlechtsoffnung liegt an der Grenze des vordern 
und mittlern Korperdrittels, aber noch vor der Gab els telle des 
Darmes. Das Genitalatrium ist flach und die dasselbe umgehende 
Musculatur 0,15—0,2 mm stark. Selir kraftig entwickelt ist dagegen 
die Genitalpapille (an der Basis 0,25 mm im Durchmesser), welche, 
das gauze Atrium ausfiillend, in der Regel noch etwas nach aussen 
hervorragt, ohne dass es dabei zur vollstandigen Ausstulpung 
des sie durchbohrenden Ductus hermaphroditicus kommt (Fig. 13 
u. 14). 

Die fast genau hinter einander liegenden Hoden sind wegen 
der weit nacli hinten verschobenen Gabelung des Darmes in die 
hintere Ivorperhalfte geriickt. Der vordere reicht mit seinem 
vordern Rande an die Grenze der vordern und hintern Ivorperhalfte, 
wahrend der dicht dahinter liegende hintere Hoden 1,5—1,8 mm vom 
Saugnapfe entfernt ist. Die Form und Griisse der tief und grob 
gelappten Hoden ist bei den einzelnen Individuen grossen Schwan- 
kungen unterworfen. Bei schwacherer Ausbildung (0,6— 0,8 mm im 
Durchmesser) sind sie mehr kuglig (Fig. 12), wahrend kraftiger 
entwickelte Hoden (1,0—1,5 mm im Durchmesser) sowohl in longi- 
tudinaler als aucli in querer Richtung wegen der Dicke der Darm- 
schenkel abgeplattet erscheinen (Fig. 13). Die Yesieula semi¬ 
nal is bildet einen nur ldeinen rundlichen (ca. 0,5 mm Durchmesser) 
Knauel, welcher zwischen den beiden Darmschenkeln kurz hinter 
ihrer Gabelung gelegeu ist (Fig. 13 u. 14j. Die Pars musculosa 
ist dagegen bedeutend langer und windet sich in Iangen, dicht an 
der Yentralflache des Thieres, und zwar mehr links von der Median- 
Iinie gelegenen, Windungen nacli vorn (Fig. 13). Ihre Muskelwandung 
ist 0.025—0.03 mm stark und besteht in der Hauptsache aus Ring- 
fasern, welche an der Peripherie von einer (0,006—0,007 mm) starken 
Lage von Langsfasern umgeben werden. Audi die Pars pro- 
statica ist kraftiger und langer (0,8—1,0mm) als bei den vorigen 
Arten (Fig. 13 u. 14), wahrend der Ductus ej acul a tor ins nur 
0,1—0,12 mm lang ist und sich am Grande der Genitalpapille mit 
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dem Metraterm zu dem verhaltnissmassig weiten Ductus hermaphro- 
diticus verbindet. 

Die Dotterstocksfollikel sind zu kugligen bezw. ovalen 
(ca. 0.3 nnn im Durchmesser) Grnppen von fast gleieher Grosse ver- 
einig’t (Fig. 12 u. 13), welche, in der Kegel nnr in einer einzigen 
Reihe die Darmsclienkel an ihrem ventralen Rande begleitend, sich 
nur zwischen den blinden Enden der Darmsclienkel und dem Saug- 
napfe in einer grossern Anzahl (4—6) neben einander lagern (Fig. 
12 u. 13). 

In Bezng auf die Lage der iibrigen weiblichen Genitalorgane 
scliliesst sich P. orthocoelium der vorigen Art am engsten an. Der 
kleine rundliche (0.25—0,3 mm im Durchmesser) Keimstock liegt 
etwa in der Mitte zwischen dem hintern Hoden und dem Sang- 
napfe (Fig. 13), etwas seitlich neben der Medianlinie, median 
daliinter die ovale, ebenso grosse Schalendriise. Der ans dem 
ventralen Pole der Schalendriise heraustretende Uterus ist gleich 
in seinem Anfangstheile stark erweitert (Textfig. C) und beschreibt 
zunachst ahnlich wie bei Pcimmpli . cjracile an der Yentralflache des 
Keimstockes (Fig. 13 u. Textfig. C) 
einen halbkreisformigen Bogen, urn 
dann zwischen dem hintern Hoden 
und dem Keimstocke an die 
Riickenflache zu gelangen und hier 
nach vorn zu verlaufen. Indessen 
zeigt er nach dem Yerlassen der 
Riickenflache nur ganz schwache 
Schlangelungen und neigt sich, an 
der Bauchflache angelangt, rnehr 
nach der rechten Seite bin, wahrend 
links neben ilirn die Schlingen der 
Pars musculosa ilire Lage haben 
(Fig. 12 n. 13). Der Endabschnitt 
des Uterus besitzt auch gewohn- 
lich einen geringen Durchmesser 
und enthalt nur vereinzelte Eier, 
wohingegen er von seinem Ur* 
sprunge an bis zum Yerlassen der Riickenflache ein stark er- 
weitertes Lumen besitzt und mit Eiern vollgefiillt ist (Fig. 12 
u. 13), welche verhaltnissmassig nur selir klein sind. Ihr Langs- 



Weibliche Genitalorgane von Par- 
amphistomum orthocoeUuni ans Bos 
kerabaiij Ceylon. Zool. Mas. Konig-s- 
berg i. Pr. Nach Sagittalschnitten 
scbematiscb dargestellt. 
Bncbstabenerklarnng wie bei Textfig. A. 
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durchmesser betragt nur 0,105—0,115 mm und ihr Querdurchmesser 
0,06—0,065 mm. 

Eine Kreuzung zwischen dem LAiJRER’schen Canal und der 
Excretionsblase ist nicht vorhanden. Ersterer verlauft in fast senk- 
rechter (Fig. 13) Richtung Oder nur wenig nach voni zu strebend 
(Textfig. C) zur Ruckenflache, in deren Mittellinie er in der Hohe 
des Keimstockes ausmiindet, wahrend der Excretionscanal, der aus 
der dorsal vom Grunde des Saugnapfes gelegenen Excretionsblase 
liervorgeht, fast parallel zum LAUUER’sclien Canal verlauft und etwa 
0,25 mm hinter der Ausmundungsstelle des LAURER’schen Canals, 
und zwar ebenfalls in der Medianlinie, nach aussen miindet (Fig. 13 
u. Textfig. C). 

6. Paramphistomum dicranocoeliam Fischer. 

(Taf. 21. Fig. 15—17,) 

1901. Paramphistonnun dirmnococHum Fischoeper, Die Parampliisto- 
. raiden der Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 15, p. 369. 

1902. Paramphislonnuii dicranocoeliunt Fischoeper, Die Paramphisto- 

miden der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsbcrg, p. 18. 

Eine der vorigen sehr nahe stehende Art fand ich in mehreren 
Hunderten von Exemplaren im Glase No. G. 280 des hygienischen 
Instituts der Thierarztlichen Hochschule zu Berlinmit der Auf- 
schrift: „Amphistomum conicnm aus dem Pansen eines Zebu (Bos 
taunts imlicus Auf den ersten Blick besteht eine gewisse Aelin- 
lichkeit mit kleinen Exemplaren von Clnorehis fahaccus , in so fern als 
die stark durchsclieinenden, 5—8 mm langen Thiere in dorso- 
ventraler Riclitung abgeflaclit sind und, von der Bauch- Oder Riicken- 
flaclie betrachtet, zumal bei in der Regel eingezogenem Pharynx, eine 
bohnenformige Korpergestalt (Fig. 15) besitzen. Bei naherer Unter- 
suchung stellte es sicli jedocli heraus, dass sie nicht zu den Cla- 
dorchinen gehoren, sondern dem Paramphistoimm orthococlium sehr 
nahe stehen. 

Trotz der bedeutenden dorsoventralen Abflachung des Korpers 
ist die Ventralflache jedoch niclit wie bei Clnorehis fahaceus plan, 
sondern schwach gewolbt und die Seitenrander nicht scharf, sondern 


1) Wahrscheinlich sind es dieselben Thiere, welche Gurlt im Jahre 
1846 zusammen mit AviphLstominn crinucuifevnm Crepl. und Amphi- 
sionnnn cjcpUntaium Crepl. gefunden und von denen er einige Exemplare 
an Creplix (1847) zur TJntersuchuiig gesandt hat. 
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abgerundet, Der in der Mitte des Thieves liegende grosste Quer- 
durchmesser betragt etwas liber ein Drittel der Kdrperlange. Der 
langste Dorsoveiitraldurchmesser liegt etwas mehr nach hinten, ail 
der Greuze zwischen dem zweiten und letzten Korperdrittel, wo er 
mir etwa ein Yiertel des Langsdurchmessers ausmacht. Von hier 
erscheint das Tliier von der Seite betrachtet nach vorn zu kegel- 
fdnnig zugespilzt (Fig. 16), wahrend das nnr selir wenig nach der 
Bauchseite gekiiimmte Hinterende abgerundet ist und im Yerlialtniss 
zur Kdrpergrosse einen ausserordentlich kl einen, meist halb- 
kugelformigen und melir nach dem veutralen Rande des liintern 
Ivorperrandes verschobenen Saugnapf tragt (Fig. 16). Der Lurch - 
messer des letztern betragt hochstens ein Neuntel der Kdrper¬ 
lange, bei einer Dicke der Muskelwandung von 0,25 mm und einer 
Tiefe von 0,4 mm. 

Die Guticula ist nnr 0.020—0,025 mm dick. Papilleu am vordern 
Korperpole babe ich nicht bemerkt. 

In seinem innern Bail schliesst sich P. dicranococlinm , wie schon 
erwahnt, fast vollstandig dem P. orihocoelium an. Der Pharynx 
ist rnndlich (0,5 mm im Durchmesser) Oder oval, 0,8- 0,9 mm lang, 

O, 8 — 0,4 mm breit. Seine Muskelwandung ist 0,15—0.2 mm dick; 
ein besonderer Sphincter am Yorderende fehlt. Der Oesophagus ist 
jedoch hochstens anderthalb mal so lang als der Pharynx und unter- 
scheidet sich ausser der geringern Lange nocli dadurch von dem des 

P. orthocoelium , dass die Yerdickung seiner 0,02 mm starken Muskel- 
wandung nicht erst kurz vor der Gabelung eintritt, sondern schon 
etwa in der Mitte des Oesophagus beginnt und. sich allmahlich ver- 
dickend, am liintern Elide des letztern eine Starke von 0,06—0,075 mm 
erreicht (Fig. 16 u. 17). Die Yerdickung berulit anf einer Yer- 
mehrung der Ringfasern, wahrend die periphere Langsfaserschiclit 
im ganzen Yerlaufe des Oesophagus annahernd dieselbe Starke bei- 
behalt. Die Darm schenkel treten gabelformig aus einander und 
verlaufen ebenfalls in gerade gestreckter Riclitung, 0,8—1,0 mm von 
einander und 0,7—0,8 mm von den Seitenrandern des Korpers ent- 
fernt, nach hinten, um schon etwa 1 mm vor dem vordern Rande 
des Saugnapfes zu endigen (Fig. 15 u. 16). Yon den Darmschenkeln 
des P orihocoelium unterscheiden sie sich aber nocli weiter haupt- 
sachlicli dadurch, dass sie nicht in der Mitte der Seitenflachen ver¬ 
laufen, sondeni sich der Ruckenflache mehr nahern (Fig. 16) und 
dass ihr runder Queischnitt nur einen Durchmesser von hbchstens 
0,25—0,3 mm besitzt. 
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Die Gesclilechts of fining liegt ebenfalls an der Greuze des 
ersten mid zweiten Kbrperdrittels (Fig. 16 u. 17), jedocli — wegen 
der Kiirze des Oesophagus — hi liter der Gabelstelle der Darm- 
sclienkel. Die das Genitalatrium mngebende 0.15 — 0,2 mm dicke 
Museulatur bilclet am Eingauge zur Geuitaldffnung einen 0,02—0,03 mm 
dicken Sphincter, der aber von den iibrigen Muskelfasern nicht 
scharf abgegrenzt ist. Die Genitalpapille ist ahnlich wie bei 
P. dicranocoditnn ebenfalls kraftig, aber meistens weit zuriick- 
gezogen. 

Die Hoden liegen etwas weiter nach vorn als bei der vorigen 
Art, der vordere in der Mitte des Korpers, der hintere dicht da- 
liinter. Da die Darmschenkel jedocli nahe an der Riickenflache 
verlaufen, so liegen die Hoden nicht ganz zwischen, sondern mehr 
ventral von den Darmschenkeln (Fig. 15 u. 16). Die Gestalt der 
Hoden ist rundlich, ihre Grdsse schwankt ahnlich wie bei P. ortho - 
coclhtm. Hire Lappung ist in der Eegel nicht so tief wie bei 
dem letztern. Die Ye sic ul a seminal is ist starker entwickelt 
und liegt mehr dorsal zwischen den Darmschenkeln (Fig. 16 u. 17) 
wahrend die Pars musculosa nicht so lang ist wie bei P ortho¬ 
coelmm , sondern sowohl in Bezug auf ihre Lange als auch die Dicke 
ihrer Muskel wan dung (0,018—0,022) sicli ahnlich (Fig. 17) verhalt 
wie bei P. ccrvi. Dagegen ist die Pars prostatica reclit lang 
(0,5—0,7 mm) und geht in den kurzen (0,1 mm) Ductus ejaculatorius 
iiber, welcher sicli mit dem Metraterm zu dem meist birnformig 
erweiterten (Fig. 17) oder bei stark zuriickgezogener Papille 
auch in Querfalten gelegten (Fig. 16) Ductus liermaphroditicus ver- 
biudet. 

Die Dotterstocksfollikel sind zu ahnlichen Gruppen ver- 
einigt wie bei P. orthocoelmm. Letztere sind jedocli nicht in einer, 
sondern in der Eegel in zwei Reihen angeordnet, welche, ebenfalls 
die Darmschenkel begleitend, sicli znm Saugnapfe fortsetzen, olme 
sich jedocli hinter den blinden Enden der Darmschenkel besonders 
stark anzuhaufen (Fig. 15 u. 16). Nach vorn reichen die Dotter- 
stocke etwas iiber die Gabelstelle des Darmes limans und zwar der 
eine stets etwas weiter vor als der andere (Fig. 15). 

In Bezug auf die Grosse und Lage des Reims to ekes und der 
S c h a 1 e n d r ii s e liegen die Verbaltnisse ahnlich wie bei P. orthocoelmm 
(vgl. Fig. 16 u. Textfig. C u. D). Auch der Uterus verlauft in der- 
selben Weise wie bei letzterm, dock liabe ich ihn stets weniger ge- 
schlangelt vorgelunden, sowohl in seinem Verlaufe an der Riickenflache 
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als ancli ganz besonders in seinem 
Endtheile, wo er von der Eneken- 
flaclie in fast gerader Richtung 
ventral warts nacli vorn der Geuital- 
offnung zustrebt. Er ist in der 
Regel auch nur schwach mitEiern 
gefiillt. Letztere sind aber be- 
clentend grosser als bei P. ortho¬ 
coelium (0,145—0,15 mm lang nnd 
0,075—0,8 mm breit). 

Auch der LAUEEn’sche Canal 
miindet in der Holie der Sclialen- 
driise nacli aussen. In Bezng auf 
sein Lageverhaltniss zum Excretions- 
canal besteht jedocli in so fern eine 
kleine Ditferenz, als letzter nicht 
parallel zum LAURER’schen Canal, 
sondern melir nacli liinten zu ver- 
lauft (Fig. 16). Daher beflndet sicli 
auch der Excretionsporus viel weiter 
(1,2—1,4 mm) hinter der Ansmun- 
dungsstelle des Laueee sclien Canals 
Fig. 16 u. Textfig. D). 



Fig*. D. 

AVeibliche Genitalorgane von I J ar- 
amphistomum dicranocoelium aus 
Bos taunts indices. Samml. des 
hyg'ieniscben Instituts der tliier- 
arztlichen Hochscbule zu Berlin 
No. G. 280. Nacli Sagittal sclin it ten 
scbematiscb dargestellt. 
Bucbstabenerklarung wie bei 
Textfig. A. 


7 . Paramphistoimim streptocoelhnn Fischdr, 

(Taf. 21, Fig. 18 nnd Taf. 22, Fig. 19—20.) 

1901. Pantmpistonnnn stnptocodiuvi Fischoedee, Die Paramphisto¬ 
miden der Saugethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 369. 

1902. Part miphistom urn strcphocoeUum Fischoedee, Die Paramphisto¬ 
miden der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 19. 

Unter den im Pansen des hier verendeten Bos ieraban gefundenen 
Thieren befand sicli auch eine grossere Anzahl von Exemplaren, 
welche in Bezng auf die aussere Korpergestalt die meiste Aelm- 
lichkeit mit Parampliistomum orthocoelium hatten, jedoch in so fern eine 
Abweiclmng zeigten, als sie im Allgemeinen nicht so schlank er- 
schienen nnd ihnen auch die Durchsichtigkeit des Mittelkorpers 
fehlte. Die nahere Untersuchung hat auch ergeben, dass es sicli urn 
eine andere Art handelte, welche sicli von P. orthocoelium sclion 
durch die langen, stark geschlangelten Darmschenkel 
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11 n cl ei lie stark ere Ent wick lung der Do tiers to eke un ter¬ 
se lieidet. Die Thieve sind aucli 5 — 11 mm lang. gerade gestveckt 
und mir das hinterste Ivorperende — etwa das letzte Fiinftel — 
stark ventralwarts gekriimmt. Der an der Krnmmungsstelle liegende 
grosste Querdurchmesser der Tliiere betragt nicht ganz ein Drittel 
der Korperlange, nimmt aber nuv so langsam nach vorn ab, dass er 
in der Mitte des ersten Korperdrittels fast nodi ein Viertel des 
Langsdurchmessers ausmacht (Fig. 18 u. 19). Das Hinterende er- 
scheint bei weit geoffnetem Satignapfe almlich abgestutzt wie bei 
P. orthocoelium. Bei den meisten Individuen ist der Saugnapf aber 
nielir gesclilossen und daher das Hinterende aucli melir abgerundet. 
Die Grosse des Saugnapfes verbal! sich wie bei P. orthocoelium. Sein 
grosster Durclimesser betragt aucli nuv etwa ein Siebtel der Korper¬ 
lange (1.4 mm) bei einer Tiefe von 1,0 mm und bei einer Dicke der 
Muskelwandung von 0,3 —0,4 mm. 

Die Cuticula ist ebenfalls nur 0,022—0,027 mm dick und 
zeigt am vordern Korperpole ahnliche Papillen wie P. orthocoelium. 

Der Pharynx ist oval, nacli vorn meist verjiingt. Sein Langs- 
durchmesser betragt 0,8—1,0 mm, der quere 0,6 — 7.5 mm, die Dicke 
der Muskelwandung 0,25— 3,5 mm. Der in der Regel gerade ge- 
streckte. in der Langsaxe des Thieres verlaufende Oesophagus 
ist nur ebenso lang wie der Pharynx (Fig. 18 u. 19) und 
gelit in die beiden 0,3 — 0,4 mm weiten Darmschenkel fiber, 
welche almlich wie bei Paramph . grctcile unter einem spitzen Winkel 
aus einander treten und parallel zu den Seitenflachen, jedoch etwa 
0,5—0,7 mm von den Seitenrandern des Korpers entfevnt (Fig. 18) 
sehr stark geschlangelt (Fig. 19) nach hinten verlaufen, urn mit 
ihren dorsal warts gerichteten blinden Enden am Grunde des Saug¬ 
napfes zu endigen (Fig. 18 u. 19). 

Die Geschle chtsoffnung liegt ivie bei den beiden vorigen 
Arten an der Greuze des ersten und zweiten Korperdrittels, dem- 
nach weit hi liter der Gabelstelle des Darmes, almlich wie 
bei P. (jraciale (Fig. 18 u. 19). Die das Genitalatrium umgebende 
Musculatur ist kraftig entwickelt (0,15—0,25 mm dick), von 
dem sie umgebenden Parenchym jedoch nicht scliarf abgegrenzt 
Das Atrium selbst ist dadurch ausgezeichnet, dass sich aus seiner 
Inneiiwandung um die lang gestreckte, an ihrem Elide knopfartig ver- 
dickte Papille (Fig. 20) eine 0,08 — 0,1 mm liohe Ringfalte erhebt, 
dnrch welclie das Atrium in eine ventrale kleinere und eine 
dorsale grossere Abtheilung getlieilt wird (Fig. 20). 
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Die Lage der grob und tief gelappten H o d e n ist dieselbe wie 
bei P. dicranocoelium ; der vordere liegt in der Mitte des Korpers, 
der hintere 0,3—0.5 mm dahinter, der eine ein wenig links, der 
andere reclits von der Mittellinie (Fig. 18 u. 19). Die Lappung ist 
jedoclx nicht immer an beiden Hoden gleichmassig ausgesprochen, son- 
dern es ist meistens der eine Hoden starker gelappt als der andere, 
bald der vordere, bald der hintere. Audi die sclion bei den beiden 
vorigen Arten liervorgehobene Yersdiiedenheit in der Grosse der 
Hoden liabe ich am haufigsten bei P. streptocoelinm vorgefunden. 
Es war niclit nur die Grosse der Hoden im Verhaltniss zur Grosse 
des Korpers bedeutenden Schwankungen unterworfen, sondern 
haufig ist auch der eine Hoden auffallend kleiner als der 
andere. Audi babe ich bei vielen reife Eier enthalteuden Indi- 
viduen entweder beide Oder nur einen Hoden ganz atrophisch ge- 
funden, wie es besonders bei Gcistrothylar gregarius von Looss (1896), 
Otto (1896) und Brandes (1898) beobachtet worden ist. Die Vesi- 
cula seminal is bildet einen in dorsoventraler Richtung lang- 
gezogenen, 1,5 — 1,8 mm langen und nur 0,25 — 0,4 mm dicken Knauel, 
welcher dicht vor den von der Riicken- zur Bauchflache ziehenden 
Uterusschlingen gelegen ist, walirend der ixbrige Raum zwischen den 
beiden Darmsdienkeln von der Vesicula seminalis bis zum Niveau 
dei' Geschleditsbffnung von der Parsniuscnlosa eingenommen wird 
(Fig. 19). Diese gelit aus dem ventralen Pole der Vesicula seminalis 
hervor und besclireibt zunachst nacli vorn steigend eine Sfbrmige 
Schlinge, um dann, eine lange ventral warts offene Doppelschlinge 
bildend, in die Pars prostatic a iiberzugehen (Fig. 19). Abge- 
sehen von ihrer Lange ze ich net sich die Pars musculosa 
auch durch die Dicke ihrer Muskelwandung vor den 
bisher beschriebenen Arten aus. Letztere besteht aus einer 0,045 
bis 0.05 ram dicken Lage von Ringfasern, welche an der Peripherie 
von einer nur einfachen Langsfaserschicht umgeben werdeu (Fig. 71). 
Aelmlich wie bei den beiden vorigen Arten ist auch die Pars 
prostatica kraf'tig entwickelt (Fig. 19 u. 20). 8ie ist 0,7—0,9 mm 
lang und geht in den 0,15—0.2 mm langen Ductus ejaculatorius iiber, 
welcher sich mit dem Metraterm zu dem verhaltnissmassig langen 
(Fig. 20) Ductus hermaphroditicus vereinigt. 

Die weiblichen Genitalorgane zeigen nur kleine Ab- 
weichungen gegeniiber den beiden vorigen Arten. Die Dotter¬ 
st ocke bleiben ebenfalls nur auf die Seitentheile des Korpers be- 
schrankt und begleiten die Darmschenkel von ihrer Gabelstelle bis 

Zool. Jalirb. XVII. Abtli. f. Syst. 35 
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zum Saugnapfe, ahnlich wie bei P. dicranococliunu docli ist der 
eine stets etwas weiter nach vorn verschoben als der andere 
(Fig. 18). Audi die Dotterstocksfollikel sind zu almlichen Gruppen 
(0,3—0.7 inm im Durchmesser) vereinigt wie bei den beiden vorigen 
Arten. Die Gruppen sind jedoch in weit grosserer An- 
zalii vorhanden, daftir aber kleiner als bei den genannten 
beiden Arten unci aucli haufig (lurch Auslaufer mit einander ver¬ 
einigt. Der kuglige (0,5—0,6 mm im Durchmesser) Keim- 
stock liegt in der Nalie der Bauchflache liinter deni hintern 
Hoden, 0,8—1,0 mm vor dem Saugnapfe, etwas neben der Median- 
ebene. Aus seinem dorsalen Pole gelit der Keimleiter liervor. 
Die Sclialen dr use befindet sidi gen an in der Medianlinie dorsal 
liinter dem Keimstock. Der aus ilirem ventralen Pole liervorgeliende 
Uterus verlauft zunaclist median und liinter dem Keimstock in der 
Richtung zur Baucliflache, wendet sicli aber claim nach Bildung 
einer ringforniigen. ventral liinter dem Keimstock gelegenen Schlinge 
(Fig. 18 und 19) nach vorn, um am hintern Rande des hintern 
Hodens an die Riickenflache zu treten (Fig. 19) und claim in ahn- 
liclier Weise wie bei P. cervi unter bedeutend starkerer Schlangelung 
als bei den beiden vorigen Arten zur Geschlechtsoffnung zu ver- 
laufen. In seinem Anfangstheil besitzt er nur ein sehr enges Lumen 
(Fig. 19) und entlialt in der Regel aucli nur wenige Eier. In seinem 
weitern Verlauf ist er jedoch meistens stark erweitert und mit zahl- 
reichen Eiern gefiillt. Die Eier sind ebenso klein wie bei P. ortho- 
coelium ; ihr Langsdurchmesser betragt nur 0,105—0,115 mm und ihr 
Querdurchmesser 0,06—0,065 mm. Der LAuiiEn’sche Canal verlauft 
gleich von seinem Ursprunge an fast senkrecht zur Riickenflache und 
miindet in ilirer Mittellinie etwa im Niveau des Keimstocks nach 
aussen (Fig. 19). Die Excretions blase liegt zwischen den beiden 
blinden Enden der Darmschenkel (Fig. 19). Der aus ihr kervor- 
gehende Excretionscanal verlauft wie bei P. ortliocoelium fast parallel 
mit dem LAUKEifschen Canal in senkrechter Richtung zur Rticken- 
flaclie und miindet etwa 0,5 —0,6 mm liinter dem LAuiiEK'sclien 
Canal nach aussen (Fig. 19). 
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c) Arten mit Kreuzung von LAUREjPschem Canal und 
Excretionsblase. Die Kreuzung* ist jedoch in so fern unvoll- 
standig, als der L ait re r’ sc lie Canal die Mittellinie der Kiicken- 
flache nicht erreicht, sondern seitlieli von derselben, und zwar 
liinter deni median gelegenen Excretionsporus, ausniundet. Korper 
mehr Oder weniger dorsoventral abgeflaeht. Hoden stark und 
fein gelappt, schrag liinter Oder fast neben einander. Pars mus- 
culosa kraftig entwickelt, stark geschlangelt, ihre Wandung 
0,04—0.070 mm dick. Genitaloffnung meist coniplicirt eingerielitet. 
Bau und Ausdelinung der Dotterstocke ahnlich wie bei der ersten 
Gruppe (a, vgl. S. 504). 

S. Pavamphistomum micvobothrium Fischdr. 

(Taf. 22, Fig. 21—23.) 

1891. ParampJtisiomum viicrobothrium Fischdr., Die Paramphistomiden 
der Saugethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 369. 

1902. Paramphislonmm microboihrium Fischoedek, Die Paramphisto¬ 
miden der Saugethiere, Inaug.-Diss. Ivonigsberg, p. 20. 

Unter deni mir zur Yerfugung stehenden Material fand icli zwei 
mit „Amphistomum conicum" bezeichnete Glaser, auf denen als Wirth 
Antilone clorccis • 4 angegeben war. Das eine, nur 2 Exemplare ent- 
lialtende Glas gehdrte der AYiener Sammlung (No. 933), das andere, 
12 Exemplare entlialtende Glas stammte aus dem hygienischen In- 
stitut der Tliierarztliclien Hochschule zu Berlin (No. G. 282). Die 
8—11 mm langen Tliiere unterscheiden sich schon ausserlich dadurcli 
von Paramphistomum cervi , dass sie dorsoventral etwas abgeflaeht 
sind (der Querdurchniesser verhalt sich zum dorsoventralen wie 
4:3,5) und ahnlich wie Paramph. gracile nur schwach ventralwarts 
gekrummt erscheinen (vergl. Fig. 21 u. 22). Der grosste Quer- 
durchmesser der Tliiere liegt zwischen der vordern und hintern 
Korperhalfte und betragt liier ein Drittel der Ivorperlange. 

In der Nlitte der vordern Korperhalfte macht er nur noch ein 
Yiertel des Langsdurchniessers aus, wahrend er bis zur Mitte der 
hintern Korperhalfte fast gar nicht abnimmt und aucli auf der Hohe 
des Saugnapfes noch etwas mehr als ein Yiertel der Ivorperlange 
betragt. Der endstandige, mit seiner runden 0,8—1,0 mm weiten Oeff- 
rnmg nur wenig ventralwarts nach hinten gerichtete Saugnapf 
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liat einen Durchniesser von 1,8—2,2 mm. Seine Tiefe betragt 0,8 
bis 1,0 mm, nnd seine Mnskel wan dung ist 0.5—0,8 nun stark. 

Die Korpercut icula ist 0,022—0,027 nun stark, Papillen am 
vordern Korperpole sind niclit bemerkbar. 

Der Pharynx ist kuglig (Fig. 21) Oder oval (Fig. 22), 0.8 bis 
1.0 mm im Dnrclmiesser, seine Mnskelwaiidung 0,3—0,4 mm stark. 
Auffallend kurz (0,5—0,6 mm) ist der Oesophagus (Fig. 22), 
welcher in der Nalie der Riickenflache in die beiden Darm- 
schenkel iibergeht. Diese verlaufen ahnlich wie bei der vorigen 
Art, jedoch nnr 0,3—0,5 von den Seitenrandern des Korpers entfernt, 
nach hinten, urn mit ihren dorsalwarts nach innen gebogenen blinden 
Enden sclion 1,0—1,5 mm vor dem Saugnapfe zu endigen (Fig. 22). 
Ihr Lumen ist 0,3—0,4 mm weit. 

Die Geschlechtsoffnung liegt weit nach vorn, am Elide des 
ersten Korperviertels, jedoch ziemlich weit liiliter der Gab el - 
s t e 11 e der Darmschenkel nnd fiihrt in ein in dorsoventraler Richtung 
etwas abgeflaclites Atrium, dessen Querdurchmesser zwar 0,25—0,3 mm 
betragt, jedoch von der kraftigen Genitalpapille fast ganz ausgefullt 
wird. Die das Atrium umgebende Muscnlatnr ist sehr kraftig (Fig. 23) 
entwickelt (0,3—0,4 mm dick), aber von dem sie nmgebenden Pa- 
renchym niclit scliarf abgegrenzt. Die Ringmuskelfasern bilden 
rings inn die Genitaloffnuiig einen 0,03—0,04 mm dicken Sphincter, 
der aber von den ubrigen Ringfasern niclit scliarf abgegrenzt ist 
(Fig. 22 u. 23). Bei den meisten Individuen fand ich die Genital- 
dffnung fast ganz geschlossen (Fig. 23); nur einige (Fig. 21) 
batten sie weit geoffnet (0,25—0,3 mm im Durchmesser). 

Die der Bauchflache dicht anliegenden Ho den nehmen das 
mittlere ICorperdrittel ein nnd weichen melir von der Medianlinie ab 
als bei den bisher beschriebeneu Arten. Anch ist ilire Lappung 
durch zahlreiche tiefe Einschnitte bedeutend starker und die Lappen 
auch kleiner. Jeder Hoden besitzt eine ovale Gestalt; der i r entrale 
Pol ist etwas melir nach vorn und der dorsale etwas melir nach 
hinten gerichtet. Der dorsoventrale (langste) Durchmesser des vordern 
Hodens betragt 2,3—2,5 nun, der Quer- und Longitudinaldurchmesser 
nur 1,5—1,7 mm. Der hintere Hoden ist in der Regel etwas grosser 
als der vordere (vergl. Fig. 21 u. 22). 

Die Y e s i c u 1 a s e ni i n a 1 i s bildet einen rundlichen, 0.6—0,7 mm 
dicken Knituel, welcher jedoch niclit liinter, sondern dorsal von 
der Pars musculosa gelegen ist, wahrend die letztere ventral 
von der Vesicula seminalis, zwischen dieser und dem Endtheil des 


Die Paramphlnomiden der Saugethiere. 


537 


Uterus, sehr stark geschlangelt verlauft (Tig. 22 u. 23'. 
Ihre Wandung ist 0.045—0.05 mm dick und be.^telit. alinlicli 
wie bei P. streptocoelium. fast aussckliesslick aus Ringmuskelfasern. 
welche an der Peripherie von einer einfachen Langsmuskelfaser- 
schicht umgeben werden (Tig. 23 j. Die Pars prostatica 
(0.5—0.6 mm lang ist in der Piegel birnformig erweitert nnd geht. 
sich trichterformig verengend. in den Ductu> ejaculatorius fiber. 
Auck den Ductus hermapkroditus fand ich bei den von mir nalier 
untersuchten Thieren im Grunde der dicken Genitalpapille birn¬ 
formig erweitert Fig. 23 . 

Die Dotterstocke sind ahnlich vie bei P. cent sehr reichlich 
entwickelt und dehnen sich auch auf die Bauch- und Riickenflaehe 
aus (Fig. 21. Sie erstreck^n sich von der Gabelung de< Darmes 
bis zum Saugnapfe. doch ist der eine. ahnlich vie bei P. sfrcpto- 
coelium. stets etv*as mekr nach vorn ver-choben als der andere 
(Fis*. 21 ; der eine reicht vom Hinterende des Pharynx bF zum 
vordern Rande des Saugnapf’es. wahrend der andere erst in der 
Hoke der Gabelstelle der Darmschenkel beginnt. dafiir aber etwa 
bis zur Jlitte des Saugnapfes reicht. Die D utter stocks follikel 
sind zu verschieden gros.^en Gruppen vereinigt. die in unregelma>siger 
Anordnung dicht neben einander gelagert sind. 

Der kugliire 0.6—0.7 mm im Durchmes^er Keirnstock liegt 
1.0—1.5 mm vor dem Saugnapfe und zwar viel weiter seitlich von 
der Medianlinie als bei den bisher beschriebenen Arten. median da- 
hinter die ovale. 0.6—0.7 mm lanne und 0.4—0.5 mm breite .^chalen- 
druse Tig. 22j. Der aus ihrem ventralen Pole hervorgehende 
Uterus erweitert sich bald recht betrachtlich und "Chlangelt sich bis 
fast ganz dicht an die Yentralflache Imran. urn dann median vom 
hintem Rande des hintern Hoden- an die Ruckenflache zu gelangen 
und erst von hier ab ahnlich vie bei P. cerci unter an-giebigen Schlange- 
lumren. stark erweitert und mit Eiern voll ireful It. zur Geschlechts- 
uffnung zu verlaufen. iJer Langsdurchmes^er der Eier betragt 
0.145—0.15 mm. ihi* Querdurchmesser 0.075—0.08 mm. 

Sehr abveichend von den bisher be.'Chriebenen Arten ist der 
Yerlauf des LAUBEn'schen Canals. Derselbe verlauft zwar in ahn- 
licher Richtung vie bei P. cera etwas domalwarts nach vorn. urn 
seitlich die median gelegene Excretiombla.m zu kreuzen. Nach der 
Kreuzung strebt er jedoch nicbt wieder der Medianlinie zu. sondem 
mundet seitlich von ihr nach airmen vgl. auch Fig. 27. im 
Niveau des vordern Randes des Keinmtocks Fig. 22 . Die Ex- 
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cretionsblase verhalt sicli ahnlicli wie bei P. ccrvi. Der Ex- 
cretionsporus liegt in der Mittellinie der Riickenflache, jedocli nur 
0,25—0,3 mm liinter dem Niveau der Ausmiindungsstelle des Laurer- 
sclien Canals (Fig. 22). 


0. Paramphistomunn bothriophoron (M. Br.). 

(Taf. 22, Fig. 24 und Taf. 23, Fig. 25-28.) 

1892. Amphistomum bothriophoron M. Braun, in: Yerh. deutsch. zool. 
Ges., Y. 2, P . 49—51. 

1893. Amphistomum bothriophoron M. Braun, in: Bronn, Class. Ordn., 
Y. 4, Abth. 1 a, p. 738. 

1896. Amphistomum bothriophoron Otto, Beitr. z. Anat. u. Histol. d. 
Amphist., Inaug.-Diss., Leipzig, in: Zeitschr. Thiermed. pathol. Anat., 
V. 22. 

1901. Par amphistomum bothriophoron Fischoeder, Die Paramphistomiden 
d. Saugeth., in: Zool. Anz., Y. 24, p. 370. 

1902. Paramphistomum bothriophoron Fischoeder, Die Paramphistomiden 
der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 21. 

In der zweiten Jahresversammlung der Deutschen Zoologischen Ge- 
sellschaft zu Berlin (1892) berichtete Braun iiber ein ihm von F. SlKORA 
ans Annanarivo auf Madagascar aus dem Magen von Bos taunts inch cits 
zugesandtes Amphistomum, welches sich durch den Besitz einer fast 
0,5 mm grossen und von einem verdickten Bande umgebenen Genital- 
offnung auszeichnete. Diese fiihrte in einen rundlichen Hohlraum, dessen 
Tiefe in dorsoventraler Bichtung 0,7 mm und dessen Lange von vorn 
nach hinten 1,04 mm betrug. Aus der nahern Beschreibung des Hohl- 
raumes ist hervorzuheben, dass in der denselben umgebenden Musculatur 
zahlreiche Aequatorial- und Badiarfasern sich befinden und dass in 
dem den Eingang umgebenden Bande ein 0,2 mm dicker Bingmuskel 
verlauft. Im Grunde des Hohlraums liegt die kleine Genitalpapille. 

Fine eingehende anatomische und histologische Beschreibung des Thieres 
lieferte dann Otto (1896). Da jedoch meine Beobachtungen den An- 
gaben Otto's nicht in alien Punkten entsprechen, so diirfte es nicht iiber- 
flussig erscheinen, auf dieselben nliher einzugelien und den Ban des 
Thieres in vergleichender Weise noch ein mal zu besprechen. 

Meine Untersuchungen erstreckten sich auf: 

1. 3 Stiick mir giitigst von Herrn Prof. Braun iiberlassene 
Originalexemplare und 2 Sclmittserien. 

2. Ein als Amphistomum bothriophoron Braun, MadagA be- 

zeichnetes Exemplar der Hamburger Sammlung. 

Yon den 6,0—9,0 mm langen, gedrungenen Thieren sind 2 Stiick 
stark und 2 Stiick nur wenig ventral warts gekrummt. Hire dorso- 
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ventrale Abflachung ist bedeutend starker als bei P. microbothrium . 
Der Dorsoventraldurchmesser verhalt sich zum queren wie 3,0:5,5. 
Der grSsste Querdurclimesser liegt ebenso wie bei P microbothrium 
in der Mitte des Tliieres. Er betragt bier aber melir als die Halfte 
des Langsdurchmessers (3,5—5.0 mm) imd nimmt sowohl nacli vorn 
wie nacli hinten im ahnlichen Yerbaltniss, jedocli langsamer, ab als 
bei der vorigen Art. In der Mitte der vordern Korperlialfte betragt 
er nocli etwas melir als ein Drittel der Korperlange, wahrend er bis 
zur Hbhe des endstandigen Saugnapfes nur urn etwa 1 mm ab- 
nimmt. Der meist abgeflaclite Saugnapf ist etwas in den Leib 
hineingezogen. Sein grosster Durcbmesser betragt 1,6—1,8 mm bei 
einer Tiefe von 0,5—0,6 mm und einer Dicke der Muskelwandung 
von 0,4—0,5 mm. 

Die Cnticula ist 0,22—0,27 mm dick; Papillen am vordern 
Ivorperpole babe icb nicht bemerkt. 

Der Pharynx ist kuglig, 0,7—0,8 mm im Durcbmesser, und der 
Oesophagus nocli kiirzer als bei P. microbothrium , 0,25—0,3 mm 
(Fig. 24 u. 25). Die 0,3—0,4 mm weiten Darmschenkel treten 
im recbten Winkel aus einander (Fig. 24) und endigen nacli stark 
gescblangeltem Verlaufe mit iliren ventralwarts nacli innen ge- 
ricbteten Enden kurz vor deni Saugnapf (Fig. 24). 

Die (0,5 mm im Durcbmesser) Geschlechtsoffnung liegt 
in der Mitte der vordern Korperlialfte und fiilirt in das von Braun 
besehriebene grosse Atrium. Die dasselbe umgebende Musculatur 
ist jedoch, abgeseben von einigen starken Bundeln (Fig. 25 u. 27), 
nicht kraftiger entwickelt als bei den bisber bescliriebenen 
Arten. aucli ist sie von dem sie umgebenden Parenchym nicht 
seliarf' abgegrenzt, Ebenso wenig zeigt der am Eingange zur Ge- 
scblecbtsoffnung befindliclie, 0,2 mm dicke Sphincter von den ubrigen 
Ringmuskelfasern eine scbarfe Abgrenzung, sondern er geht abnlich 
wie bei P. microbothrium oline scbarfe Grenzen in dieselbe iiber. Die im 
Grunde des Hohlraumes liegende Genitalpapille ragt nun nicht frei 
in denselben binein, sondern sie befindet sicb erst in einer rundlichen 
Vertiefung, welche ihrerseits wiederum von einer wulstigen Bingfalte 
umgeben wird (Fig. 25 u. 26), so dass eigentlich erst dieser, die 
Papille umgebende kleine Hoblraum dem Genitalatrium des Pciramph. 
cervi und der meisten andern Paramphistomiden entspriclit, wahrend der 
grosse Hoblraum, aus welchem man durch eine kleine, kreisrunde Oeff- 
nung in das eigentliche kleine Atrium gelangt. eine Art Vorraum dar- 
stellt, wie er z, B. aucli bei Gastrothylax synethes ausgebildet und 
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bei P. sfrcptococlium sowie auch bei Stephanophanjnx compadus durcli 
die in der Atriuimvandung auftretende Ringfalte angedeutet ist. 

Sammtliche von mir untersuchten Exemplare liaben niclit kuglige 
Ho den, wie es Otto (1896) angiebt, sondern die Hoden sind 
vielmehr in der Riehtnng von vorn nacli hinten stark abgeplattet, 
fast scheibenformig, und zeigen auch eine bedeutend starkere 
und tiefere Lappung als die bisher beseliriebenen Arten (Fig. 24 
u. 25). Der Longitndinaldurchmesser des vordern Hodens betragt 
0,7—0,8 mm, der des liintern 0,8—1,00 mm, Avahrend der quere und 
der dorsoventrale Durchmesser bei beiden Hoden annahernd gleicli (2,0 
bis 2,3 mm) sind. Die Lage der Hoden ist genau so wie bei P. micro - 
boihrunn. Die Vesicula seminal is liegt jedoch niclit wie bei 
letzterm dorsal, sondern ahnlich wie bei P. strcpAococlium h in ter 
der Pars musculosa (Fig. 25), und ist zu einem ovalen, 1,5 mm 
langen und 1,0 mm dicken Knauel dicht versclilungen, aus dessen 
ventralwarts nacli vorn gerichtetem Pole die kraftig entwickelte 
Pars musculosa hervorgelit. Diese ist von den vorigen Arten 
dadurcli ausgezeiclinet, dass sie niclit in langen Schlingen ver- 
lauft, sondern in gleicher Weise wie die Vesicula seminalis einen 
rundlicben (1,8—2,0 mm im Durchmesser), kurz gesclilungenen 
Knauel darstellt (Fig. 25). Audi ihre 0,04—0,045 dicke Muskel- 
Avanduug zeigt in so fern eine Verschiedenheit gegenfiber alien 
bislier beseliriebenen Arten, als sie niclit wie bei diesen in der 
Hauptmasse aus Ringfasern besteht, Avelche an der Peripherie von 
einer einfachen Langsfaserschicht unigeben Averden. sondern die 
Bingfaserschicht ist nur 0,02—0,025 mm dick, Avahrend die Langs¬ 
faserschicht fast die gleiclie Starke (0,015—0,02 mm) besitzt 
und in kraftigen Biindeln angeordnet ist, Avelche die Ring- 
musculatur palissadenartig an der Peripherie unigeben (Fig. 25) und 
auf Schnitten in Form von Saulchen ersclieinen (Fig. 28). 

Die Pars pros tat ica ist 1 anger als bei den vorigen Arten 
(1,0—1,2 mm) und verlauft in fast dorsoventraler Riehtnng zur 
Genitalpapille, in Avelche sie als Ductus ejaculatorius (0,05—0,1 mm 
lang) eintritt und sicli mit deni Metraterm zum Ductus henna- 
phroditicus verbindet (Fig. 25 u. 26). 

Die Aveib lichen Gen it al organ e zeigen nur geringe Ab- 
Aveichungen von der vorigen Art. Die Dotterstdcke erstrecken 
sieh von der Gabelung des Harms bis etwa zur Mitte des Saug- 
napfes (Fig. 24) und dehnen sicli auch auf Bauch- und Rlickenflache 
aus. Der fast runde (0,8—1,0 mm im Durchmesser) Keimstock 
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liegt zwiscken dem hintern Hoden und dem Saugnapf sehr nahe 
an der Bauchflache (Fig. 25 u. 27) und weiedit so stark yon der 
Medianlinie ab, dass sein lateraler Rand etwa nur 0,3 mm yon 
dem Seitenrande des Korpers entfernt, und yon diesem nur durch 
die dazwischen liegenden Dotterstocke getrennt ist (Fig. 27). Ans 
seinem medianen Pole gelit der Keimgang liervor, welclier in die 
etwas hinter dem Keimstock, aber in der Medianebene liegende 
(0,6—0,7 mm im Durchmesser) Schalendrlise eintritt (Fig. 25 
u. 27) und, aus ihrem yentralen Pole als Uterus heraustretend, 
zunachst fast dicht an die Yentralflaclie lierangelit (Fig. 25), um 
sich dann der Ruckenflache zuzuwenden und wie bei der yorigen 
Ait mit Eiern dicht gefilllt znr Genitalpapille zu verlaufen. Die 
Eier sind 0,125—0,135 mm lang und 0,065—0,07 mm breit. 

Der LAUEER’sche Canal zieht gleicli von seinem Ursprung an 
nach der dem Keimstock entgegengesetzten Seite heruber und er- 
reickt, naehdem er die Excretionsblase gekreuzt, ahnlich wie bei 
P. microboiJirmm , niclit die Mittellinie der Ruckenflache, sondern 
mundet ca. 0,5 mm seitlich von derselben (Fig. 25 u. 27) im Niveau 
des vordern Randes der Schalendrlise, wakrend der Excretions- 
porus ca. 0,2 mm vor der Ausmiindung des LAUREu’schen Canals, 
jedocli in der Mittellinie der Ruckenflache sich befindet (Fig. 25 u. 27). 
Die Excretions blase kat eine mehr rundliclie Gestalt und liegt 
vor dem Saugnapf, diclit an der Ruckenflache (Fig. 25 u. 27). 


10. Paramphistomum calicophovum Fischdr. 

(Taf. 23, Fig. 29 und Taf. 24, Fig. 30—35.) 

1901. Paramphistomuoi caUeophorum Fischoeder. Die Paramphistomiden 
der Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 370. 

1902. Paramphistomum erdfeophonnu Fischoeder., Die Paramphisto¬ 
miden der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 22. 

Diese Art ist nur in der Berliner Sammlung vertreten und 
zwar in folgenden Glasern: 

1. Glas No. F. 659 enthalt 11 Stuck. Aufschrift: „Amplustommn , 
ovis arics Oder bos tminis, Queensland, Rolle**. 

2. Glas No. 3227 enthalt nur 4 Stuck. Aufschrift: „Bos taunts, 
Rumen, Capland, Ostertag G.“. 

3. Glas No. 3389 enthalt 46 Stuck. Aufschrift: .,Bos ta-uras , 
Intest., Ost-Afrika, Kawirondo, Ivwa kitoto; 0. Neumann S. G 
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4. Glas No. 3388 entlialt 31 Stuck. Aufsclirift: , : Bos taurus $>; 
Stom., Ost-Afrika, Kawirondo, Kwa Muniia; 0. Neumann S. G. u 

5. Glas No. F. 1219 mil der Aufsclirift: „Bos taurus 5, Stom., 
China, Canton Fu-mui; Missionar Lehmann S.“ entlialt neben 4 Stiick 
Gasthrothylax clomjatns Poirier und 6 Stuck Gastrotliylax cobholdi 
Poirier ca. 100 grbssere Exemplare, welclie zwar nocli niclit ge- 
schleclitsreif sind und dalier aucli etwas schlanker ersclieinen, im 
Uebrigen aber so grosse Uebereinstimmnng mit den zu 1 — 4 
genannten reifen Exemplaren besitzen, dass icb sie fur dieselbe 
Art lialte. Auf einige umvesentliche Ditferenzen werde icli nocli 
zuruckkommen. 

Das Material ist stark gesclirumpft, briicliig; trotz Beliandlung 
mit. Iod und Woclien langer Einwirkung von Kreosot lasst sicli eine 
zur Untersuchung von Totalpraparaten nur wenig brauchbare 
Durclisiclitigkeit erzielen. mit Ausnalime von einzelnen unreifen 
Exemplaren aus dem letzt genannten Glase. Dagegen ist es mir ge- 
lungen, von reifen Exemplaren aus dem Glase No. F. 659 fur meine 
Zwecke einiger Maassen brauchbare Sclmittserien anzufertigen. 

Die 10 — 15 mm langen Thiere sind entweder fast ganz gerade 
gestreckt (Fig. 29) Oder nur schwacli ventrahvarts gekrummt 
(Fig. 30) und zeigen. abgesehen von ihrer Grosse, aucli in so fern 
ein gewisse Aehnlichkeit mit Paramphistomum lathycocotyle, als ihr 
breitester, beinahe die lialbe Korperlange betragender Querdurcli- 
messer am hintersten Korperende auf der Hohe des Sauguapfes ge- 
legen ist, von wo sich der Kbrper — besonders bei den reifen In- 
dividuen (Fig. 31) — nacli vorn zu nur langsam verjtingt, so dass 
er in der Mitte der vordern Korperhalfte nocli mehr als ein Viertel 
der Korperlange betragt. Auf Quersclinitten ersclieinen die Thiere 
rundlich Oder nur schwacli, im Verlialtniss wie 4:5. dorsoventral abge- 
flacht. Der endstandige Saugnapf ist jedocli etwas kleiner als bei 
P. lathycothyle. Sein breitester Durclimesser betragt niclit ganz ein 
Drittel der Korperlange, 3,0 — 4,3 mm, bei einer Tiefe von 1,5 bis 
2.0 mm und einer Dicke der Muskelwandiing von 0,8—1,0 mm. 
Die runde Oeffnung des Sauguapfes ist in der Eegel klein, 0,6 bis 
1,0 mm im Durclimesser. 

Die Korpercuticul a 0,022 — 0,027 mm dick. Papillen am 
vordern Kbrperpole babe icli niclit vorgefunden. 

Fine verhaltnissmassig kraftige Ausbildung besitzt der Pha¬ 
rynx, dessen Gestalt im vorgestreckten Zustande (Fig. 29) rundlich, 
oval (1,5— 2.0 mm lang und 1,0 — 1,5 nun breit), und im zuriick- 
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gezogenen nach vorn stark verjungt, birnformig erscheint (Fig. 30 
it.31). Der stark Sformig gekrummte, ca. 1 mm lange Oesophagus 
theilt sich in der Nalie der Ruckenflaclie vor der Genitaloffnung in die 
beiden Darmschen kel, welche in querer Oder auclt et.was nach 
vorn strebender Riclitung (Fig. 29) aus einander treten, urn bald 
unter einem fast rechten Win kel nach hinten uinzubiegen und, 
stark geschlangelt, in einiger (0,6—0,8 mm) Entfernung von den 
Seitenrandern hinabsteigend, mit ihren dorsalwarts gerichteten 
Enden neben dent Grunde des Saugnapfes blind zu endigen (Fig. 29, 
30 u. 31). Das Lumen der Darmschenkel betragt nur 0.3—0,5 mm. 

Ganz eigenartige Yerhaltnisse weist die G e n i t a 1 o f f n u n g auf: 
In der Mitte der vordern Korperhalfte befindet sich eine napf- 
oder kelchartige Vertiefung, welche von einem wulstig ab- 
gerundeten Rande nmgeben wird. Dieser Kelch ist bald mehr ab- 
geflacht. bis zu 2 mm im Querdurchmesser breit und die Rander 
nur schwach hervortretend (Fig. 29 u. 33), bald ist er mehr (bis 
zu 1,0 mm) vertieft (Fig. 34 u. 35), nur etwa 1 mm breit und die 
Rander bis 0,5—0,6 mm lioch. Bald tritt der Kelch, und zwar un- 
abhangig von seiner Tiefe, fiber die Korperoberflache mehr hervor 
(Fig. 34), bald ist er tief in den Leib hineingezogen (Fig. 30). 
Umgeben wird er, wie das Genital atrium bei P. microbothrium , 
von einer 0,3—0,4 mm dicken, aus Ring-, Radiar- und Meridional- 
fasern bestehenden Musculatur. die jedoch von der Umgebung 
nicht scharf abgegrenzt ist. Am Grunde des Ivelches erhebt 
sich eine kraftige. cylindrische (Fig. 30, 35) Oder auch an ihrem 
distalen Ende stempelartig verdickte (Fig. 34) Papille, tvelclie 
unabhangig von der jeweiligen Configuration des Ivelches bald 
mehr (Fig. 30) Oder weniger (Fig. 23) tief zuritckgezogen ist, bald 
mehr (Fig. 34) Oder weniger (Fig. 35) weit aus dent Ivelche heraus 
ragt. Sie erreicht eine Lange bis zu 1,2 mm bei einem Querdurch¬ 
messer von 0,5—0,6 mm. Das distale Ende der Papille ist ent- 
weder abgestutzt (Fig. 35) Oder knopfartig abgerundet (Fig. 34) und 
zeigt auf der Spitze eine runde, 0,1—0,15 mm weite Oeffnung 
(Fig. 35). die eigentliche Genitaloffnung, welche ahnlich wie bei 
P. ccrvi u. a. in ein flaches (0.3—0,5 mnt im Durchmesser), im distalen 
Ende der Papille gelegenes Genitalatrium fiilirt (Fig. 35). Am 
Grunde dieses kleinen Atriums befindet sich die eigentliche Genital- 
papille, welche von dent aus dent Ductus ejaculatorius und dent 
Metraterm hervorgegangenen Ductus hermaphroditicus durchbohrt 
wird (Fig. 35). Bei vorgestreckter Papille (Fig. 35) ist letzterer 
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mu’ sehr kurz, wahrend er bei zuruckgezogener Papille (Fig*. 30, 33) 
bedeutend langer imd stark enveitert (Fig. 33) Oder in Querfalten 
gelegt (Fig. 30) erscheint. 

Die H oden liegen fast neben einander (Fig. 29. 30), der 
vordere etwa in der Mitte des Korpers, melir dorsal, der hintere melir 
ventral (Fig. 29, 30 u. 31). Bei den unreifen Individuen (Glas No. F. 1219 
d. Berl. Sammlung) fand ich sie melir nacli liinten versclioben (Fig. 29 
u. 30) und beide in einer Flackenebene (Fig. 30) gelagert. Sclion 
im jugendliclien (Fig. 29, 30 u. 32), noch melir aber im ausgebildeten 
Zustande (Fig. 31) ersclieinen die Hoden durch ausserst zalilreiche und 
tiefe Einsclinitte noch weit starker und feiner gelappt als bei P. bothrio- 
phoron. Bei reifen Individuen nelimen sie die gauze, stark verdickte, 
hintere Halfte des Thieres bis diclit zum Saugnapfe ein (Fig. 31). 

Die Ye si cula seminal is bildet nur einen kleinen rundlichen 
(ca. 1 nun im Durchmesser) Knauel, welcher vor den Hoden diclit 
an der Dorsalflache gelegen ist (Fig. 29, 30 u. 31). Dagegen ist die 
Pars musculosa ausserst kraftig entwickelt und nimmt den 
grossten Theil des Raiunes zwischen den Hoden und der Geschlechts- 
offnung ein (Fig. 29, 30 u. 31). Auch die Wandung der Pars 
musculosa ist dicker (0,06 — 0,07 nun) als bei alien iibrigen Parani- 
phistomiden, zeigt jedoch sonst einen ahnlichen Bau wie bei P. bothrio- 
phoron . Die Ringfaserschicht ist 0,045 —0,055 mm, die Langsfaser- 
schicht aber nur 0,015 — 0,025 mm stark. Die Pars prostatica 
erreicht eine Lange bis zu 2,0 mm. 

Die Do t ter stock e erstrecken sicli von der Mitte des Pharynx 
bis zum Grunde des Sangnapfes und verhalten sicli im Uebrigen wie 
bei P. bothrioplioron. Bei den geschlechtsunreifen Individuen (Fig. 29, 
30 u. 32) sind sie noch selir schwach entwickelt. Der fast runde 
(0,6— 0,8 mm im Durchmesser) Keimstock liegt ahnlich wie bei 
P bothrioplioron sehr weit seitlich von der Medianlinie, und zwar 
stets auf derselben Seite wie der vordere Hoden. Bei den noch 
niclit geschlechtsreifen Individuen hat er meistens seine Lage zwischen 
deni vordem Hoden und dem Saugnapf. ungefahr in der Mitte 
zwischen der Bauch- und Ruckenflaclie des Thieres (Fig. 29, 30 u. 
32), wahrend er bei den geschlechtsreifen, mit grossen Hoden aus- 
gestatteten Individuen in der Regel melir dorsal warts nacli liinten, 
neben den Grand des Sangnapfes, versclioben ist (Fig. 31). Die 
letzt genannte Lage des Keimstocks konirat jedoch auch bei 
manchen unreifen Individuen vor (Textfig. E). Median liinter dem 
Keimstock, jedoch auch noch seitlich von der Medianlinie (Fig. 32) 
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befindet sich die ovale (0,45—0,6 mm im Durchmesser) Sclialen- 
drtise (Fig. 30 u. Textfig. E), aus deren ventralem Pole der 
Uterus hervorgeht. Dieser ist schon bei unreifen Thieren sehr 
lang und stark geschlangelt mid verlauft im Uebrigen ahnlich wie 
bei Parampkistomuni botliriophoron , doeli biegt er, da die Hoden weit 
liach hinten verschoben sind, schon etwa in der ]\iitte der Eiicken- 



Weiblicbe Genitalorgane von Paramphlstomum cctlieophonmi . Unreifes 
Exemplar aus Bos taurus , China. Berl. Samml. No. F. 1210. Nach 
Sagittalschnitten schematisch clargestellt. 

Sn Saugnapf. Erklamng der andern Buchstaben siehe Textfig. A. 


flache nacli der Ventralflache um und bildet in Folge dessen auch 
noch an der Bauchflache, zvischen den Hoden und der Genital- 
dffnung, sehr zahlreiche Schlangelungeu (Fig. 30 u. 31). Bei den 
reifen Thieren ist der gauze Uterus stark mit Eiern gefiillt, 
welche einen Langsdurchmesser von 0,125—0,135 mm und einen 
Querdurchmesser von 0,065 bis 0,07 mm besitzen. 
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Der LAUREK-’sclie Canal kreuzt sich ebenso wie bei P. botlmo- 
phoron mit der Exeretionsblase und erreiclit aucli bier nicbt die 
Mittellinie der Biickenflache, sondern miindet etwa 1,0—1,2 mm 
neben derselben, und zwar an derselben Seite, an welcker der Keim- 
stock gelegen ist, hinter dem Excretionsporus nach aussen. 

Die Exeretionsblase liegt dorsal vom Saugnapfe (Fig, 30. 
31, 32 u. Textfig. E), zwisclien den beiden blinden Enden der Darm- 
sclienkel und miindet in der Mittellinie der Riickenflaclie, vor der 
Mundung des LAUREn’schen Canals. 

In Bezug auf das Lageverhaltniss des Excretionsporus und der 
Ausmiindungsstelle des LAUEEu’schen Canals sind haufig gewisse 
Differenzen zwisclien den reifen und unreifen Individuen zu ver- 
zeiebnen, die jedocb aucb mit der Entwicklung der Hoden und der 
damit verbundenen starkern Ausdehming der hintern Korperpartie 
in Yerbindung gebraebt werden kdnnen. Wabrend namlich bei den 
unreifen Thieren in der Begel die Exeretionsblase etwa im Niveau 
des vordern Eandes des Saugnapfes und der LAUREn’sche Canal nur 
0.3—0,4 mm dahinter ausmiindet (Fig. 30, 32 a. Textfig. E), be- 
findet sich der Excretionsporus bei den gescbleclitsreifen Tbieren 
meist viel weiter nacli vorn, fast in der Hobe des vordern Eandes 
des hintern Hodens (Fig. 31), und die Ausmundung des LAUEEa’selien 
Canals 0.6—0,8 mm hinter dem Excretionsporus. 

11. PavumplHstomnm cotylophorum Fischer. 

(Taf. 25, Fig. 36—39.) 

1901. Paramphistommn cotylophornm Fischoeeer, Die Paramphisto- 

miden d. Sangethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 370. 

1902. Parcimphistonmm cotylophornm FisCHOEDER, Die Parampliistomiden 

der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 23. 

Audi diese Art fand ich in folgenden 3 Glasern der Berliner 
Sammlung vor: 

1. Glas No. F. 852 mit der Bezeiclmung: „Amphistomum spec. Bos 
taurus , Stom., Togo, Misahohe, Baumann S.“ entlialt ca. 100 Exem- 
plare. 

2. Glas No. F. 785, nur 6 Stuck enthaltend, tragt die Aufschrift: 
»Bos taurus , Intest., Togo, Misabobe; Baumann S.“ 

3. Glas No. F. 1706 mit der Aufschrift: „ Amphistomum , Bos 
zebu, Stom., D. O.-Afrika, Langenburg; Fulleborn S.“; in demselben 
befindet sich 1 Stuck der Pansenwandung, an und zwisclien deren 


Die Paramphistomiden der Sangethiere. 


547 


langen Zotten mehrere Exemplare fest anhaften, imd ausserdem eine 
grossere Anzahl von losen Exemplaren. 

Audi dieses gauze Material verhalt sidi in Bezug auf seinen 
Erhaltungszustand ebenso wie das der vorigen Art. Die meisten 
Thiere sind nur 5—6 mm, einzelne jedodi auch 8 mm lang. Sie 
sind fast ganz gerade gestreckt (Fig. 36 u. 37), nur das hinterste 
Korperende zeigt eine deutlidie Krummung nach der Yentralflache. 
Letztere ist nur wenig, die Dorsalflache dagegen starker gewolbt. 
Die meisten, jedodi nicht' alle, Individuen zeigen eine schwache 
dorsoventrale Abfladiung des Kbrpers; der dorsoventrale Dureh- 
messer verhalt sidi zum queren wie 7:8 bis 4:5. Der grosste 
Querdurdimesser der Thiere liegt im Anfange des bin tern 
Korperdrittels. Er betragt hier etwa die Halfte der Korper- 
lange und nimmt nach vorn zu nur so langsam ab, dass er ini 
hintern Theile des ersten Korperdrittels nodi etwa ein Drittel des 
Langsdurchmessers betragt. Das vorderste Korperende ist nur wenig 
verjiingt, das Hinterende des Thieres erscheint dagegen halbkugel- 
fbrmig abgerundet und tragt den in der Eegel tief in den Leib ein- 
gezogenen (Fig. 37), mit seiner runden 0,5—0,6 mm grossen Oeffnung, 
mehr ventral warts gerichteten Saugnapf. Letzterer erscheint fast 
kugelformig, 1.5—2,0 mm ini Durchmesser. Seine Muskelwandung 
ist 0,25—0,3 mm dick, bei einer Tiefe von 1,0—1,3 mm. 

Der fast kuglige (0,6—1.0 mm im Durchmesser) Pharynx 
fiihrt in den Sformig gekrummten, 1,0—1,2 nun langen Oeso¬ 
phagus, dessen Muskelwandung in seinem vordern Abschnitte nicht 
dicker ist als bei den an deni Paramphistomiden (0,015-0,018 mm). 
Allmahlich nimmt sie aber ahnlich wie bei P. dicrcmocoelium an 
Dicke zu. In der Mitte des Oesophagus betragt sie sclion 0,04 mm 
und erreicht gegen Ende derselben eine Starke von 0,1 mm, wobei 
die Bingmusculatur 0,08—0.085 mm und die periphere Langsfaser- 
schicht nur 0,015—0,02 mm dick ist (Fig. 37 u. 38). In Folge 
dieser Verdickung der Muskelwandung erscheint der Oesophagus in 
seiner hintern Halfte birnformig verdickt (Fig. 37 u. 38), zumal auch 
sein Lumen nach hinten zu von 0.12 mm bis 0,25 mm (Fig. 38) zu- 
nimmt. In der Nahe der Euckenflache geht der Oesophagus in die 
beiden Darmschenkel iiber, welclie in einem lialbkreisfdrmigen 
Bogen aus einander treten und in einer Entfernung von ca. 0,2 mm 
von den Seitenrandern des Korpers unter starker Schlangelung nach 
hinten verlaufen, um mit iliren dorsal warts gebogenen Enden hinter 
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cler ]\Iitte des Saugnapfes zu endigen (Fig. 39). Das Lumen der 
Darmschenkel betragt 0.35—0,45 mm. 

Die Geschlechtsoffnung liegt etwa in der Holie der Gabel- 
stelle des Darmes, ail der Greuze des vordern mid mittlern Korper- 
drittels, mid zeigt aucli bei dieser Art in so fern besondere Verhalt- 
nisse, als die das Genitalatrium uingebende Museulatur niclit liur 
dieselbe Anordnung zeigt wie die Saugnapfe — Ring-, Radiar- 
und Medionalfasern —, sondern dass sie auch von dem sie um- 
gebenden Parenchym scliarf abgegrenzt ist, so dass bier von einem 
Genitalliapf gesprocben werden muss, 1 ) wie er bisher bei Am- 
phistomiden zwar nocb niclit bekannt war, jedocli auch bei den 
nieisten Arten der Gattung Cladorcliis ausgebildet ist. 

Der Genitalnapf ist langlich oval; sein langer (dorsoventraler) 
Durchmesser betragt 0,9—1,2 mm, der senkrecht auf ihm stehende 
0,7—0,9 mm und die Dicke seiner Muskelwaiidiing 0,18—0,25 mm. 
Der freie Rand des Genitalnapfes ragt in Form einer 0,2—0.24 mm 
dicken Ringwulst nacli aussen liervor und unigiebt den rundliclien 
(0,15—0,2 mm im Durchmesser) Oder querspaltformigen (Fig. 36 
u. 37) Eingang zur Hohlnng des Naples — zum Genitalatrium. 
Dieses hat die Form eines 0,6 — 0.8 mm tiefen Triehters, dessen 
dorsalwarts gerichtete Basis 0.5—0,7 mm weit ist (Fig. 37 u. 38). 
Im Centrum der Basis erhebt sich eine dunne, lang gestreckte, 


1) Bei Distomen sind in letzter Zeit wiederholt Genitalnapfe be- 
schrieben worden. Die meiste Aebnlicbkeit mit dem bier vorliegenden 
bat der von Looss (Cassel ltt94) bei Cotyloyonimus fraternvs und Cotylo- 
gunhmts hetcrophyrs beschriebene Genitalnapf. Nicbt sicber ersicbtlicb ist 
jedocb, ob die Museulatur nach aussen durch eine Mem bran sebarf abge- 
scblossen ist. Der von MuHLING (1898) bei Cryplocoiyle conrarum und 
cler von JAEGERSKIOLD (1892) bei (ryjdocotyle lingua angefiibrte Genital¬ 
napf scheint ebenfalls von dem ihn umgebenden Parenchym durch besonderes 
Bindegewebe nicht abgegrenzt zu sein. AVas den von Jacoby (1899) und 
fast gleicbzeitig von Jaegerskiold (1900) bei Plychogonimus megastomits 
beschriebenen Genitalna23f anbetrifft, so zeigt derselbe in so fern noch 
grossere Abweicbuugen, als er, ahgesehen von dem Fehien einer scharfen 
Abgrenzung, nicbt einmal die Form eines einfaclien Napfes besitzt, 
sondern durch eigentbiimliche Faltenbildung complicirt erscheint. Auch 
der von Luiie (1900) bei Podocotyfc furcalum beschriebene acces- 
sorische Saugna^^f, der wohl zur Begattung in Beziehnng steht, ist 
zwar ein wirklicher, scliarf abgesetzter Napf, kann jedocli dem hier in 
Fiage kommenden Genitalnapfe in so fern nicbt gleichgestellt werden, als er 
nicht von dem Endabschnitt der Geschlechtscanale durchbohrt ist, sondern 
liinter der Genitaloffnung seine Lage hat. 
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kegelformige Papille (Fig. 37 u. 38), welche mit ihrem distalen, ver- 
jungten Elide in der Regel bis in den Eingang zum Genitalnapfe 
hineinragt. Sie ist 0,6—0,8 mm lang, an der Basis 0,2—0,25 mm 
und an der Spitze 0,15—0,18 mm breit. Bei keinem einzigen der 
von mir untersuchten Exemplare babe ich einen Ductus lierm- 
aphroditicus beobaclitet, sondern ich babe immer gefunden, dass der 
Ductus ejaculatorius und das Metraterm zwar dicht neben einander, 
jedocli bis an die Spitze der Papille von einander vollstandig ge- 
trennt verliefen und auch von einander gesondert ausmundeten 
(Fig. 37 u. 38). Trotzdem mochte ich doch annehmen, dass die 
Papille zuruckgezogen werden kaun und dass dann auch abnlicli 
wie bei den ubrigen Paramphistominen ein Ductus hermaphro- 
diticus zu Stande kommen kann. 

Die Ho den liegen abnlicli wie bei I. calicophormn fast neben 
einander (Fig. 37). sind jedocli nicht so stark entwickelt; ihr Longi- 
tudinaldurchmesser betragt etwa nur 0,6—0.8 mm und die zu letzterm 
senkrecht stehenden Durcbmesser 1,0—1,5 mm. Audi die Dappling 
der Hoden ist nicht so fein wie bei P. ccilicophonmi, sondern abnlicli 
wie bei P. bothriophoron (Fig. 37). In Bezug anf das Yas deferens 
steht P. cotylophorum dem P. hothriophoron am nachsten. Die Yesi- 
cula seminal is bildet einen ca. 0,5 mm dicken Knauel, welcber 
nicht dorsal,sondernhinter der Parsmusculosazwischen den beiden 
Darmschenkeln gelegen ist (Fig. 37 u. 38). Hire 0,045—0,05 mm 
dicke Wandung zeigt eine ahnliche Anordnung der Muskelfasern 
wie bei den beiden letzt genannten Arten. Die Ringfaserschicht ist 
0,4—0,45 mm, die Langsfaserschicht nur 0,1—0.15 mm dick und ist 
ebenfalls in Biindeln angeordnet. Dagegen erscbeint die Prostata 
ganz bedeutend schwacher entwickelt (Fig. 37 u. 38), wenigstens 
bei vorgestreckter Papille, wabrend der Ductus ejaculatorius, wie 
erwahnt, verbaltnissmassig lang (0,6—0,8 mm) erscbeint. 

Die an beiden Seiten des Korpers liegenden Dotterstocke 
reichen vom Pharynx bis zur ilitte des Saugnapfes und delinen sicb 
nur so weit auf die Dorsal- bezw. Yentralflacbe aus. dass sie die seitlichen 
Viertel derselben einnehmen, wabrend das Mittelfeld der Bauch- und 
Riickenflache ganz frei von Dotterstocksfollikeln bleibt und in Folge 
dessen an Totalpraparaten gegen die Seitenfelder fast geradlinig 
scharf abgegrenzt erscbeint (Fig. 36). 

Der runde Iveini stock zeiclinet sicb, abgesehen von seinem 
verbaltnissmassig grossen Umfange (0,6—0.75 mm im Durcbmesser), 
dadurcli aus, dass er in Bezug auf sein Lageverhaltniss im Ivorper 
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nicht constant ist, sondern noch grossere Differenzen aufweist als 
bei P. calicophonnn. Bei deni einen Individuum liegt er dicht an 
der Bauchflache nnmittelbar vor dem Saugnapf (Textfig. E), bei dem 
andern wieder ziemlicli dicht an der Riickenflache (Fig. 37 u. 39), 
zwischen dieser und dem Grunde des Saugnapfes, ahnlich wie bei 
P. bothriophoron und P. calicophorimi . Audi im Uebrigen zeigen die 
weiblichen Genitalorgane eine grosse Uebereinstimmung mit den 
beiden letzt genannten Arten (vergl Fig. 29, 30, 21, 32, 37, 39 u. 
Textfig. E u. F). 



Weibliche Genitalorgane von Paramphistomum cotylophorum aus Bos 
tauruSj Togo. Berl. Samml. No. F. 852. Nach Sagittalschnitten 
schematisell dargestellt. 

Bf Bauchflache. Sn Saugnapf. By Keimgang. Erklarung der andern 
Buehstahen sielie Textfig. A. 

Der Uterus ist stark geschlangelt und mit Eiern yoll ge- 
fullt, deren Langsdurchmesser 0,125—0,135 mm und der Querdurch- 
messer 0,065 0,068 mm betragt. 

Der LAUREn’sche Canal ist je nach der Lage des Keimstocks 
einmal niehr (Textfig. F), das andere Mai weniger (Fig. 37 u. 39) 
lang und miindet etwa in der Hohe des yordern Randes des Saug- 
napfes 0,5 —0,6 mm seitlich neben der Medianlinie. 

Der median liegende Excretionspor us befindet sicli etwa 
0,25 mm vor der Ausmundungsstelle des LAUKEidschen Canals 
(Fig. 37 u. Textfig. F). Die Excretionsblase liegt zwischen den 
beiden blinden Enden der Darmschenkel dicht an der Ruckenflache 
(Fig. 37, 39 u. Textfig. F). 
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B. Genus Stephanophavynx Fischdr., 1901. 

Korper gedrungen, wenig ventral warts gekriimmt, in dorso- 
ventraler Riclitung schwach abgellacht, Yorder- unci Hinterende ab- 
gerundet. Am Pharynx knrz vor seinem Uebergange in den 
Oesophagus eine ringformige Ausstiilpung, welche in dorsaler 
Riclitung bedeutend geraumiger ist als in ventraler. Der Pharynx 
maeht dalier den Eindrnck, als ob er an seinem hintern Ende einen 
dorsahvarts nach liinten herabhangenden Kragen Oder Ivranz be- 
siisse. Im Uebrigen steht Steplianopharynx der Gattung 
Paramphistomnm selir nalie. Darmschenkel lang und stark 
geschlangelt. Hoden kleinlappig. Pars nnisculosa kraftig ent- 
wickelt. LAURER’scher Canal krenzt sicli nicht mit der Excretions- 
blase und mtindet median vor dem ebenfalls median gelegenen Ex- 
cretionsporus. 

Typische und einzige Art: Steplianopharynx eompactus Fischdr. 


Stephauopharynx compacUts Ftschdr. 

Taf. 25, Fig. 40-43. 

1901. Siephanopharynx com partus Fischoeder, Die Parampbistomiden 
der Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 370. 

1902. Steplianopharynx eompactus FisCHOEDER, Die Paramphistomiden 
der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 24. 

In einem Glase der Berliner Sammlung mit der Bezeichnung 
„Amphistoma conicmn Run. Nr. 2977 Bos tannis % Pansen, Gurlt g. u 
fand ich ausser 40 Exemplaren von Parampli . cervi, 3 Exemplaren von 
CladorcMs (Stichorrhis) suhtriquetrus und 2 Exemplaren von Gastrothylax 
spatiosus Brds. ein stark geschrumpftes dunkelbraunes Exemplar, 
welches 4,8 mm lang, 3 mm breit und 2,5 mm dick war. Nach Auf- 
hellen in Kreosot konnte man nur den stark geschlangelten Darm 
2 hinter einander liegencle Hoden und die reichlich entwickejten 
Dotterstocke erkennen. 

Auch ein anderes Glas derselben Sammlung (Nr. 2976) mit der Auf- 
schrift: „Bos taiirus , Pansen, Afrika, Schweinfurtti S.“, enthielt ausser 
7 nicht mehr bestimmbaren Bruchstiicken, 7 Exemplaren von Gastro - 
tliylax mancupatus und 17 Exemplaren von Gastrothylax gregarms Looss, 
2 ahnliche, 5 mm lange, 3,0 mm breite und 2,5 mm dicke Thiere, 
von denen das eine (Fig. 41) beschadigt war. Nach Woclien langem 
Aufhellen in Kreosot warden die innern Organe der beiden Exem- 

36* 


552 


F. Fischoeder, 


plare so weit sichtbar, wie sie die beiden Abbildungen zeigen (Fig. 41 
n. 42). Um aber iiber die Lage der Organs nalier Aufschluss zu 
erlangen, habe ich das erst genannte Thier (Glas Nr. 2977) mit 
gntiger Erlaubniss des Herrn Prof. Braun zu einer Sagittalsclinitt- 
serie (Fig. 42 n. 43) verarbeitet, so dass ich in der Lage bin, iiber 
den anatomischen Bau dieser interessanten Art nahere Angaben zu 
maclien. 

Die in dorso-ventraler Eichtung schwacli abgeflacbten Thiere 
sind nacli der Bauchflache zu etwas gekriimmt. Letztere erscheint 
daher in longitndinaler Eichtung ausgehohlt, in querer Eichtung 
schwacli gewolbt Die Ruckenflache zeigt dagegen in beiden Rich- 
tungen eine sehr starke Wolbung und geht an den Seiten ohne 
scharfe Grenze in die Bauchflache iiber. Den grossten Quer- und 
Dorsoventral-Durchmesser besitzen die Thiere etwa in der Mitte des 
Korpers. Von hier erscheint der Korper nach vorn zu fast halb- 
kugelformig abgerundet, wahrend das etwas verjungte und stark 
dorsalwarts geknimmte Hinterende den endstandigen, weit offen 
(1.5— 1,8 mm im Durchmesser) stehenden, von einem auffallend 
scharfen Rande (Fig. 41 u. 42) umgebenen, halbkugelformigen Saug- 
napf tragt, dessen grosster Durchmesser ca. 2,0 mm ausmacht bei 
einer Tiefe von 1,0 und einer Dicke der Muskehvandung von 0,4 
bis 0,5 mm. 

Die in starke Querfalten gelegte Cuticnla ist 0,027 bis 
0,032 mm dick. 

Die eigenthumlichsten Verhaltnisse zeigt das Thier am Pharynx. 
Die Mundoffnung fiihrt in den musculosen Pharynx, welcher die Ge¬ 
stalt einer in longitndinaler Richtung abgeplatteten Kngel besitzt, 
deren Liingsaxe 0,6 mm und deren Querdurchmesser 1.0—1,2 mm 
betragt (Fig. 40 u. 41). Seine Muskelwandung ist 0,35—0,4 mm 
stark. Ans dem Grunde des Pharynx geht nun nicht, wie bei den 
ilbrigen Paramphistomiden, direct der Oesophagus hervor, son deni ei* 
bildet hier zunachst eine ringformige Ausstiilpung, die sich 
jedoch nicht nach alien Richtungen gleich weit erstreckt, sondern 
in dorsaler Richtung ihre gr6sste Ausdehnung hat 
(Fig. 41 u. 43). Hier reiclit sie nicht nur bis dicht an die Rlicken- 
fliiche heran, sondern sie hangt sogar noch etwas nach hinten zu 
(Fig. 41 u. 43) herab. Hire Ausdehnung in dorsaler Richtung be- 
tragt im Ganzen 1,5— 1,8 mm, nimmt aber nach den Seiten und 
nach der Ventralflache ganz gleichmassig inimer mehr und melir ab, 
so dass sie in ventraler Richtung nur noch etwa 0,2 mm betragt 
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(Fig. 41 u. 43). Die Muskelwandung des Pharynx setzt sich nun 
auf die Ausstiilpung in ahnlicher Weise fort, wie bei den Clador- 
chinen auf die Pharyngealtaschen; sie ist hier zwar nur 0,25 bis 
0,3 mm stark, zeigt aber dieselbe Anordnung ihrer Fasern wie in 
der Pharynxwandung selbst. Der ovale Hohlraum des Pharynx 
(0,4 mm im Querdurchmesser) erfahrt durch diese Ausstiilpung eine 
ganz bedeutende Vergrosserung. An ihrem Ursprunge beginnt die Aus- 
stnlpnng nur mit einer ganz engen in der Pharynxwandung liegenden 
ringformigen Spalte (Fig. 43), die sich aber nach der Peripherie hin, 
besonders in dorsaler Richtung, ahnlich wie die Pharyngealtaschen 
der Cladorchinen erweitert und einen Durchmesser von 0.15 mm 
erreicht. Von aussen betrachtet macht es den Eindrnck, als ob 
dem Pharynx kurz vor seinem Uebergange in den Oesophagus ein 
dors a 1 w a r t s n a c h h i n t e n h e r a b h a n g e n d e r oval g e * 
form ter Kragen oder Kranz aufsasse, dessen 1 anger (dorso- 
ventraler) Durchmesser 2,0—2,5 mm betragt und daher den Dorso- 
ventraldurchmesser des Pharynx um mehr als das Doppelte iiber- 
trifft. Die Dicke (longitudinaler Durchmesser) des Krauzes betragt 
an seinem ventralen Ende nur 0,25 mm, wahrend sie am dorsalen 
Ende (0,6—0.7 mm ausmacht (Fig. 41 u. 43). 

Der Hohlraum des Pharynx erweitert sich am Ursprunge der 
Ausstiilpung bis zu 0.35 mm im Durchmesser und geht dann. sich 
trichterformig verengend, in einen engen (0,1—0.15 mm) Canal iiber, 
welcher je nach dem Contractionszustande entweder in der Fort- 
setzung der Langsaxe des Pharynx (Fig. 43) Oder etwas dorsal- 
warts (Fig. 41) von ihr abweichend nach liinten verlauft *und 
in den Oesophagus iibergeht (Fig. 41 u. 43). Dieser besitzt eine 
Lange von 0,75 nnn und theilt sich in der Holie der Genitaloffnung 
in die beiden D arm sellenkel, welche in querer Richtung aus 
einander tretend zunachst etwas nach vorn (Fig. 40) verlaufen. um 
in der Nahe der Seitenflaclien nach liinten umznbiegen und dann 
ausserordentlich stark (Fig. 41) geschlangelt nach liinten herab 
zu steigen. wo sie mit den dorsalwarts gerichteten blinden Enden 
diclit an der Riickenflache liinter der Alitte des Saugnapfes endigen. 

In Bezug auf die Geschlechtsorgalie schliesst sich Ste- 
■phanopharynx der Gattung Paramphislomuin seln eng an. Die am 
Ende des vordern Ivorperdrittels liegende, bei alien 3 Exemplaren 
weit offen stehende runde Genital of fnu ng (Fig. 40, 41 u. 43) 
flihrt in ein geraumiges, 0,25 nnn tiefes und 0,2 mm breites Atrium, 
welches ahnlich wie bei Pammphistomum streptocoelium durch eine 
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O, 08 mm liohe Ringfalte in eine ventrale grossere mid in eine 
dorsale kleinere Abtheilung getheilt wird (Fig. 43). Die das Atrium 
mngebende Musculatur ist sehr kraftig entwickelt (0.2— 0.25 mm 
dick), von dem sie umgebenden Parenchym jedoch niclit scharf ab- 
gegrenzt. Am Grunde des Atriums erliebt sieh ahnlich wie bei 

P. strcptoroeliiim eine sehr diinne, 0,2 mm lange Papille, welche, 
durcb die Oeffnung der Ringfalte hindurcli tretend, mit ilirem 
knopfartig verdickten distalen Ende in die ventrale Abtheilung 
des Genitalatriums hineinragt (Fig. 43). 

Die beiden Ho den liegen liinter einander, nur wenig von der 
Medianlinie abweichend. der vordere gen an in der Mitte des Korpers, 
der hintere zwisclien dem erstern und dem Saugnapfe. Sie sind 
durcli zalilreiclie und tiefe Einsclmitte ahnlich wie bei P. boilirio- 
phoron fein gelappt und besitzen die Gestalt von zwei in longitudinaler 
Richtung, besonders aber an iliren ventralen Enden stark abge- 
platteten Scheiben, welclie zwisclien den beiden Darmschenkeln 
liegen und, im Gegensatz zu den andern Paramphistominen nicht 
dei* Bauch- sondern der Riickenflaclie nalier gelagert sind. Auf 
Sagittalschnitten erscheinen dalier die Hoden in Form von zwei liinter 
einander liegenden spitzwinkligen Dreiecken (Fig. 42). welche mit 
ihrer 1,0—1.2 mm breiten Basis der Riickenflaclie zugekehrt sind, 
wall rend ilire ca. 2.0 mm von der Basis entfernten Spitzen der 
Bauchflaehe zustreben. Die beiden Vasa efferentia vereinigen 
sich kurz liinter der Darmgabelung in der Nalie der Riickenflaclie 
zur Vesi cilia seminal is, welche einen in dorsoventraler Rich¬ 
tung verlau fen den 1,0 mm langen und nur 0.25 — 0.3 mm dicken, diclit 
verschlungenen Knauel darstellt (Fig. 42 u. 43). Aus ilirem distalen 
Pole gelit die Pars muscnlosa liervor, deren Lumen bedeutend 
weiter ist als das der Vesi cu la seminal is (0,12 — 0,18 mm), 
und deren Muskelwandung 0,03 — 0,035 mm stark ist. Letztere be- 
stelit aus einer centralen, 0,025 — 0,028 mm dicken Ringfaserschicht, 
und einer 0,003— 0,007 mm dicken periplieren Langsmuskelschicht, 
deren Fasern ahnlich wie bei P. boiliriophoron in grossern Biindeln 
angeordnet die Ringmusculatur umgeben. Die Pars musculosa ist 
auch ahnlich wie bei P. boiliriophoron sehr kurz geschlangelt 
(Fig. 43) und liegt ventral und etwas vor der Vesicula seminalis. 
Das distale, 0,5 mm lange Ende der Pars musculosa ist nur wenig 
geschlangelt und gelit in dorsoventraler Richtung in die 0,4 mm lange 
Pars prostatic a liber, welche in derselben Richtung der Ge- 
schlechtsoffnung zustrebt und dann in den sehr kurzen (0,05 mm) 
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Ductus ejaculatorius iibergeht, der sich am Gnmde der Genital- 
papille mit dem Metraterum zum Ductus hermaphroditicus verbindet. 
Dieser ist in seinem Anfangstheile sehr stark erweitert (0,1 mm im 
Durchmesser), verengt sicli aber bald trichterformig (Fig. 43) und 
niiindet auf der knopfartig verdickten Spitze der Papille in das 
Genitalatrium. 

Die weiblichen Genital organ e bieten nichts Besonderes. 
Die sehr stark entwickelten Dot ter stock e delmen sicli von den 
Seitenflachen des Thieres sowolil auf die Baucli- als auch auf die 
Biickenflache ziemlich weit aus und erstrecken sich vom Pharynx 
bis hinter die Mitte des Saugnapfes. Die Follikel sind zu ver- 
schieden grossen Gruppen vereinigt, welche in unregelmassiger An- 
ordnung sehr diclit an einander gelagert sind und daher die Durch- 
sichtigkeit der Totalpraparate sehr stark beeintrachtigen (Fig. 40 
u. 41). 

Der birnformige Iveimstock, dessen langer Durchmesser 0,48 
und der kurze 0,3 mm betiligt, liegt links hinter dem Grunde des 
Saugnapfes zwischen diesem und dem hin tern Hoden. 0,5—0,6 mm 
von der Biickenflache und 0,6—0,75 mm von der Medianlinie ent- 
fernt (Fig. 40). 



Weibliclie Genitalorgane von Stephanopharynoc compactus aus Bos 
taurus. Berk Samml. No. 2097. Nacli Sagitialscknitten sckematisch 

dargestellt. 

Hh hinterer Hoden. Erklarnng der andern Buclistaben siehe Textfig. A. 


Aus seinem dorsalwarts nach liinten gerichteten verjiingten Pole 
gelit der Keimgang hervor (Textfig. G), weleher in die median 
hinter dem Keimstock. jedoch auch noch etwas links von der Median- 
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linie gelegene (Fig. 40 u. 42) Sclialenclriise tritt. Der lange (dorso- 
ventrale) Durchmesser der letztern betragt0,3 mm, derQuerdurchmesser 
0.24 mm. Der aus dem ventralen Pole (Fig. 42 u. Textfig. G) der 
Schaleudriise hervorgehende Uterus tritt zunachst. sich lateral- 
warts nacli vorn wendend, an die Ventralflache des Keimstocks 
(Textfig. G); hier wendet er sich ventral warts und gelangt ,* links 
neben der Medianlinie zwisclien dem hintern Hoden und dem Saug- 
napfe verlanfend. in die Nahe der Bauchflache des Thieres, uin 
dann wieder umzukehren und auf demselben Wege, jedoch mehr 
median verlanfend, an die Riickenflaclie zu treteu und von hier ab 
unter starken Schlangelungen wie bei der Gattung Paramphistoman 
weiter zu verlaufen (Fig. 42). In seinem ganzen Verlaufe ist er 
bei 2 Exemplaren stark erweitert und mit Eiern voll gefiillt, welclie 
nur 0.115 bis 0,125 mm lang und 0,06 — 0,065 mm breit sind. Bei 
einem Exemplar (Fig. 41) ist dagegen sein zwischen dem vordern 
Hoden und dem Vas deferens verlaufender Endabschnitt nur schwach 
gesckliingelt und enthalt nur vereinzelte Eier. 

Aus dem Keimgange entspringt kurz vor seinem Eintvitt in die 
Schaleudriise der LAUREn’sclie Canal (Fig. 42 u. Textfig. G), welcher, 
dorsalwarts und etwas nacli vorn verlanfend, etwas vor dem hintern 
Rande des hintern Hodens in der Mittellinie der Riickenflaclie nacli 
aussen miindet. Eine Ivreuzung zwischen dem LAURER’schen Canal 
und der Excretionsblase findet nicht statt. Letztere liegt viel- 
mehr dicht liinter den weiblichen Genitaldriisen, und der aus ihr hervor¬ 
gehende Excretionscanal lauft fast parallel mit dem LAURER’schen Canal 
zur Riickenflaclie, urn etwa 0,4 mm liinter demselben ausziimiinden 
(Fig. 42 u. Textfig. G). 

C. Genus Gastvothylux Poirier, 1882 — 83. 

Charakterisirt durcli den Besitz der B audit as che. Diese 
stellt einen an der Ventralflache des Thieres gelegenen Hohlraum 
dar, welcher kurz liinter der MuudofFnung mit einem (pier laufenden 
Spalt beginnt und sich bis in die Gegend des Saugnapf'es erstreckt. 
Geraumigkeit und Querschnitt der Tasche bei den einzelnen Arten 
wechselnd. DerKorper meist lang gestreckt, sein Querschnitt mehr Oder 
weniger rund, jedoch in der Regel durch die Form des Querschnitts der 
Bauchtasche beeinflusst. Farbe der lebenden Thiere roth. Cuticula 
0,045—0,05 mm stark. Vorderende des Kdrpers zugespitzt, in der 
Regel gerade gestreckt, die die Mundoffmmg tragende Spitze oft 
schwach dorsalwarts gekrummt. Hinterende schwach verjiingt, eben- 
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falls gerade gestreckt oder wenig ventralwarts geneigt, vor dem 
Saugnapf meist scliwach eingeschniirt. Die eiigen (0,15 — 0,3 mm) 
Darmsclienkel reiclien entweder bis an die Hoden heran, oder sie 
endigen schon knrz hinter der Kbrpermitte. Genitalporus innerhalb 
der Bauchtasche, kurz hinter dem Eingang znr letzteren. Mann- 
1 i c h e u n d w e i b 1 i c h e G e n i t a 1 d r u s e n u n m i 11 e 1 b a r vor 
dem Saugnapf, Hoden grob gelappt, den Seitenflachen diclit an- 
liegend oder mehr oder weniger in die Medianebene des Ivorpers 
verschoben. neben oder hinter einander. Keimstock und Schalen- 
driise zwischen oder mehr dorsal hinter den Hoden. Uterus in der 
Nahe der Hoden in der Regel zunaclist geknault, dann meist nur 
wenig geschlangelt, ventral vom Vas deferens oder seltener daneben 
znr Genital offnung verlaufend. Dotterstocke, reichlich entwickelt, 
erstrecken sich, mehr der Wandung der Bauchtasche als der aussern 
Korperwand anliegend, vom Pharynx bis zum Saugnapf und schlagen 
sich weniger auf die Dorsal- als vielmehr auf die Ventralflache so 
weit urn, dass an letzterer eine Trennung der beiden Dotterstocke oft 
niclit moglich ist. Die Dotterstocksfollikel sind zn verhaltnissmassig 
kleinen Gruppen vereinigt, welche zu mehr oder weniger dichten 
Netzen angeordnet sind. Ivreuzung zwischen Excretionsblase 
und LAUEER’schem Canal niclit vorhanden. Beide miinden median, 
letzterer kurz vor dem Excretionsporus. 

Typische Art: Gasthrofhylax crumenifer (Crepl. 1847). 


a) Querschnitt der Tasche dreieckig mit dorsal- 

warts gerichteter Spitze. Uterus kreuzt sich mit dem Vas 

efferens. 

1. Gastrotlujlax crumenifer (Crepe.). 

(Taf. 26, Fig. 44—47.) 

1847. Amphifitomum crumaiifervm Creplin, Beschr. zweier neuer Amphi- 
stomen-Arten a. d. Zebu-Ochsen, in: Arch. Naturg., Jg. 13, V. 1, 
p. 30—33, tab. 2, fig. 1—5. 

1882. Gastroihylax cnimcniferum Poirier, Descr. d. helm. nouv. de 
Palonia frontalis, in: Bull. Soc. pkilorn. Paris (7), V. 7, 2, p. 73—79. 

1895. Gastrotl/ylaj' rrumeuifcruni Railliet , Traite de Zool. med. et 
agric., ed. 2, Pars 1, Paris, p. 378—379. 

1896. Gastvothijlax crumenifer Otto, Beitr. z. Anat. u. Hist. d. Ampliist. 
Inang.-Diss. Leipzig, p. 10—13, in: Zeitschr. Thiermed. vgl. Pathol., 
V. 22. 
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18D8. ( irtslrolh t jinx cruwenifer Brandes, Die Gatt. Gaslrathtjlax , in: 

Abh. n a turf. Ges. Halle, V. 21, p. 216—219. 

1901. (fartrothylcu' cnnneuifcr Fischoeder, Die Paramphistomiden der 

Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 375. 

1902. (i a strath)flax cruntPitifer Fischoeder, Die Paramphistomiden der 

Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 25. 

Im Jahre 1847 beschreibt Creplin ein ihm von Gurlt aus dem 
Pansen eines Zebu zur Untersuchung iibersaudtes Ainphisiomum , welches 
er wegen des Besitzes einer geraumigen, an der Bauchflache des Thieres 
gelegenen Hohle Ampltisl. crmncnifcmm nannte. Nach Creplin beginnt 
die Tasche mit einer kurz hinter dem Yorderende gelegenen querspalt- 
formigen Oeffnung und reicht bis zum ,,Boden" des Saugnapfes. Die 
innere Wandung der Tasche geht an der Oeffnung in die Korperhiille 
fiber. ,.Der Korperdurchscbnitt ist stumpf dreieckig. Den obern AVinkel 
dieses Dreiecks bildet der Riicken." Die Speiserohre geht in die beiden 
Darmschenkol iiber, welche „schlangeuformig hin und her gebogeu bis fast 
zum Boden des Saugnapfes" laufen. Die Geschlechtsoffnung liegt auf oder 
kurz vor der Hohe der Gabelstelle des Darms. Yon den mannlichen 
Genitalorganen hat Creplin nur die reehts verlaufende „Samenblase" ge- 
sehen, liess es aber dahingestellt, ob der aus ihr hervorgehende Canal sich 
mit dem „Ausgangstheil" des Eierschlauches zum „ Cirrus" verbindet oder 
neben ihm ausmiindet. Dagegen hat er den Eierschlauch genau verfolgt 
und gesehen, dass er in seinem „hintersten Yerlaufe u reehts und in der 
„vorderu Gegend" links gelegen ist. 

Eine genauere Beschreibung dieses Thieres, welches inzwischen (1882) 
von Poirier ill die von ihm begriindeten Gattung Gnslrothylnx eingereiht 
wordeu war, giebt erst Otto 1896. Seinen Untersuchungen lagen 
Exemplare zu Grunde, welche Lunowitz im Magen zweier zebuartiger 
Binder (Ivreuzungsproduct aus Zebu, Gayal und Yack) auf dem Schlacht- 
hofe zu Leipzig gefunden hatte. Nach Otto ist der Oeso|3hagus nur 1 mm 
lang; die Darmschenkel reicben bis an die Hoden heran, sie sind scheiben- 
formig, gelappt und liegen „rechts und links im hintern Ivorperende", der 
eine etwas mehr nach vorn als der andere. Das Yas efferens des hintern 
Hodens lauft „vor der Ivorpermitte" (nach der Abbildung fig. 3 jedoch 
genau in der Rorpermitte) auf die andere Seite und kreuzt sich hierbei 
in der JVledianlinie mit dem auf die andere Seite ubertretenden Uterus. 
Die Pars prostatica ist „ziemlich lang“, der Ductus ejaculatorius rniindet 
gemeinsam mit der Yagina in der Hohe der Gabelstelle des Darmes auf 
der Spitze der Geschlechtspapille. Der Keimstock und die Schalendriise 
liegen hinter dem vordern Hoden. In Bezug auf die Dotterstocke sagt 
Otto nur, dass sie „in den Seitentheilen des Thieres" liegen. 

Das von Lunctwitz gesammelte ]\laterial hat auch Brandes (1898) 
uutersucht, weicht aber sowohl im Text als auch in den Abbildungen in 
manchen Pnnkten ziemlich wesentlich von Otto ab. So ist nach Brandes 
der Oesophagus 3—4 Mai so lang wie der Pharynx. Nach der Abbildung 
(tab. 8 fig. 1) liegt die Genitaloffnung weit vor der Gabelstelle der Darm¬ 
schenkel „in sehr geringer Entfernung vom Pharynx". „Eine Yereinigung 
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der beiden Canale, wie sie Otto abbildet, findet niemals statt. 44 Die 
Kreuzuug des Yas efferens und des Uterus liegt links von der ]Mittellinie 
und weiter nack hinten, als es Otto augiebt und abbildet; die Pars pro- 
statica verlauft in der Medianlinie und ebenso, und zwar ventral von ihr, der 
Endtheil des TJterus. Der Keimstock „liegt ungefabr in der Mediauliuie 
zwisclien den beiden Hoden 44 , ventral davon die Schalendriise; die Dotter- 
stocke ..in der ventralen und in den lateralen AVanden der Bauchtasche 44 . 

Unter deni nrir znr Yerfugung stehenden conservirten Material 
war Gastrothyhu: crumenifer nur in einem Glase der Wiener Sam in- 
lung vertreten, welches 9 Exemplare enthielt und die Aufschrift 
„Amplustomum crumcmfernm Crepl., Indischer Buckelocbse, Pansen, 
Calcutta" — ohne Nummer •— tnig. Dagegen fand ich etwa 40 
Stiick dieser Art unter den aus deni Pansen des bier gefallenen, 
aus Ceylon importirten Bos kerabctu stammenden Paraniphistoniinen. 

Die erst genannten Tliiere sind 12—18 nun lang, schlank, 
Hinterende meist ventralwarts gekriimmt, das vorderste Korperende 
gerade gestreckt Oder schwacli dorsalwarts geneigt. Die aus dem 
Bos I'cmbau stammenden Tliiere sind dagegen nur 9 — 15 nun lang, 
dafur aber etwas coinpacter gebaut. Entsprecliend deni Querschnitt 
der Bauchtasche sind die Tliiere abgerundet dreieekig (Fig. 461 ini 
Hinterende aber fast ganz rund. Die Baucliflaclie ist breit. in longi- 
tmlinaler Eichtung fast ganz gerade gestreckt (Fig. 45), wahrend die 
schmale Eiickenflache von vorn nacli hinten gleichmassig gewolbt 
erscheint. Den grossten Querdurchmesser besitzen die Tliiere etwa 
an der Greuze des zweiten Korperdrittels, wo er je nacli dem Con- 
tractionsznstande ein Drittel (Fig. 44) bis fast die Halfte (Fig. 45) 
des Uangsdurehmessers betragt. Yon bier ist der Korper nach vorn 
zn kegelfbrmig so zugespitzt, dass sein Querdurchmesser an der 
Greuze des ersten und zweiten Korperdrittels nur noch ein Alertel 
(Fig. 44) bezw. ein Drittel (Fig. 45) der Korperlange ausmacht. 
Nach hinten zu ist er nur wenig verjiingt, und das scharf abge- 
stutzte Hinterende tragt den meist tief in den Leib gezogenen 
Saugnapf, vor dem sicli eine schwache Einschnurung des Ivorpers 
bemerkbar macht (Fig. 45). Der Saugnapf hat die Form einer 
Halbkugel, deren Durclnnesser etwa ein Fiinftel der Korperlange 
(1.8 mm) ausmacht bei einer Tiefe von 1,0 mm und einer Dicke 
der Muskelwandung von 0,8 mm. 

Die Bauchtasclie beginnt 0,6—0.7 mm liinter dem vordern 
Ende, etwa in der Mitte des Pharynx (Fig. 45), und endet 0,2 bis 
0,3 mm vor dem Saugnapf. Auf Querschnitten babe ich sie jedocli 
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niclit in der Ausbreitung gefunden, wie es Brandes (1898) bei Gcistro - 
tlujlax crumenifer (tab. 8 fig. la) angiebt, sondern ahnlicli wie er sie 
bei Gastroiliylax comprcssus (tab. 8, fig. 11) abbildet (vergl. Fig. 46a—c). 
Darnach ist die ventrale Wandung der Tasche, wie es auch Otto 
(1896) angiebt 0,5 mm stark, und die beiden lateralen sowie die 
dorsale Spitze der Tasche ist von der aussern ivorperoberflache 0,4 
bis 0.5 mm entfernt. Die sfcitlichen innenwandungen der Tasche 
verlaufen jedocli niclit parallel zur Korperoberflache, sondern sie 
ragen in das Lumen der Tasche wulstartig liinein (Fig. 46 a—b), so 
dass jeder seitliche Korperwulst des Thieres 0,9—1.5 mm dick ist. 
Auf Grand meiner Untersuclmngen kann ich dalier einen der liaupt- 
sachlichsten BRANDEs’schen Unterschiede zwischen G. crumenifer 
und G. comprcssus als durchgreifend niclit bestatigen. Dass ich aber 
thatsachlich G. crumenifer und nicht G. comprcssus auf Querschnitten 
nntersucht babe, geht darans hervor. dass die Darmschenkel bei 
den mir vorliegenden Thieren bis liinter den vordern Rand der 
Hoden reichten (Fig. 45 u. 46), wahrend sie nach Brandes und auch 
nach meinen Untersuchungen bei G. comprcssus schon vor den Hoden 
endigen (Fig. 48 u. 49). 

Die Korpercuticula ist 0,04—0,5 mm dick; die am vordern 
Korperpole befindlichen Papillen erreichen eine Lange von 0.015 mm 
und sind an der Basis 0.005 mm breit. 

Der kuglige (0,75 mm im Durchmesser) Oder ovale (1.0 mm 
lange und 0,5 mm breite) Pharynx fuhrt in den gerade gestreckten 
(Fig. 45 u. 47) Oder Sformig gekrummten Oesophagus. Bei den 
von mir untersuchten Exemplaren war er gegenilber den Angaben 
von Brandes hochstens l 3 / 2 mal so lang (Fig. 45) wie der Pharynx 
(1,2—1,5 min). Die Darmschenkel treten in einem spitzen 
Winkel aus einander und steigen mit nach hinten ziinehmender 
Schlangelung zu beiden Seiten der Tasche herab, um kurz hinter 
dem vordern Rande der Hoden an der lateralen Flaclie derselben 
zu endigen (Fig. 44, 45 u. 46). Abgesehen von der Lange und der 
starkern Schlangelung, unterscheiden sicli die 0,3—0,4 mm weiten 
Darmschenkel des G. crumenifer auch nocli dadurch von denjenigen 
des G. comprcssus , dass sie in ilirem Yerlanfe sicli mehr der Riicken- 
flaclie nahern, etwa an der Grenze des dorsalen und mittlern Ivorper- 
drittels liegeiul, wahrend sie bei G. comprcssus in der Mitte der Seiten- 
fiache verlaufen (vergl. Fig. 44, 45 u. 48, 49). 

Die Genitalbffnung liegt etwa 1 mm hinter dem Eingang 
zur Rauchtasche, an der dorsalen Wandung derselben. Ich habe sie 
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nicht wie Otto in der Hohe der Darmgabelung, aucli niclit wie 
Branded, in sehr geringer Entfernung vom Pharynx, sondern stets 
etwa in der Mitte zwischen deni Pharynx mid der Darnigabelung 
(Fig. 45 u. 47) angetroffen. Das kleine Genitalatrium (0.3 mm ini 
Durchmesser) Avird fast vollstandig von der verhaltnissmassig 
kraftigen Genitalpapille ausgefhllt (Fig. 47). 

Die beiden Hoden liegen dielit vor dem Saugnapf zu beiden 
Seiten der Tasche. dielit an der Seitenwandung des Korpers, der 
eine etwas melir nach hinten als der andere. Sie haben die Gestalt 
von seitlich stark abgeflachten Ivngeln nnd ersclieinen durch zahl- 
reiclie tiefe Einschnitte grob gelappt. Ihr kiirzerer (Quer-)Durch- 
messer betragt 0,6—0,75 mm, wahrend die senkrecht anf diesem 
stelienden Durchmesser 1,0—1.2 mm ausmachen. Die in der Mitte der 
Lateralflachen der Hoden entspringenden Vas efferentia verlaufen 
zunachst zum dorsalen Rande der Hoden, um erst hier unter einem 
fast rechten Winkel nach vorn umzubiegen und dorsal von den 
Darmschenkeln nach vorn zn verlaufen. Wahrend nun das aus dem 
vordern Hoden entspringende Vas efferens an derselben Seite ver- 
bleibt, Avendet si(di der aus dem hintern Hoden stammende Aus- 
fuhrungscanal der Medianlinie zu, um dieselbe im hintern Elide des 
mittleren Korperdrittels zu kreuzen und auf die andere Korperseite 
zu treten, wo er sicli sofort mit dem hier verlaufenden Vas efferens 
des vordern Hodens zum Vas defferens vereinigt. Dieses bildet zu¬ 
nachst einen 2,5—3,0 mm langen nnd 0,3—0,4 mm dicken Knauel. 
Avelcher dorsal vom Darmschenkel nach vorn verlauft. Die Schlingen 
im hintern Drittel des Knauels sind sehr kurz gewunden (Fig. 44 
u. 45) und besitzen eine Wan dung von nur 0,008 mm Starke, 
Avahrend der iibrige, vordere Theil des Knauels aus etAvas langer 
geAViindenen Schlingen bestelit, Avelche eine 0,03—0.035 mm dicke 
Muskehvandung besitzen. Diese bestelit in der Hauptsache aus 
Ringfasern. Avelche an der Peripherie Aon einer diinnen Langs- 
muskelschicht umgeben Averden. Der hintere diinnAvandige Abschnitt 
des Knauls stellt demnach die Vesicula seminal is dar, wahrend 
sein vorderer mit stark muskuloser Wandung ausgestatteter Theil 
der Pars musculosa der beiden vorigen Gattungen gleich 
zu stellen ist, die sicli aber in ihrem sonstigen Verlaufe A r on der 
Vesicula seminalis nicht so deutlich abhebt wie bei den meisten 
Arten der beiden vorigen Gattungen. Aus dem distalen Pole des 
Knauls geht die 1.5—1,8 mm lange Pars prostatica hervor, 
welclie, fast oline Schlangelungen, zunachst neben der Medianlinie ver- 
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lituft. claim aber, iiachdem sie die Gabelstelle der Darmsclienkel passirt 
ist* fast ganz in die Medianebene tritt und, ventral neben clem End- 
absclmitt des Uterus verlaufencl, in den Ductus ejaculatorius fiber- 
gelit. Dieser vereinigt sich, wie es aucli Otto (1896) festgestellt 
hat. in it clem Metraterm zu deni in der Regel nur selir kurzen 
(Fig. 47) Ductus hermaphroditicus, welcher auf der Spitze der 
Genitalpapille ausmiindet. 

Die 1)otterst6eke erstrecken sicli vom Pharynx bis zum 
Saugnapf und umgeben, in weitmasebigen Netzen angeordnet, nicht 
nur die Seiten- sondern aucli fast die gauze Bauchflache der Bauch- 
tasclie (Fig. 46). Die aus den Dottercanalen hervorgehenden queren 
Dottergange verlaufen liinter cler Bauchtasche clorsalwarts nach 
hinten, uni sicli zu clem etwas seitlich liinter der Schalendriise ge- 
legenen Dotterreservoir zu vereinigen (Textfig. H). 

Der ovale (Durchmesser 0,24—0,3 mm) Keiinstock liegt liinter 


den beiden Hoden etwa in der Hohe des vordern Randes des Saug- 
napfes (Fig. 45 u. Textfig. H), ziemlich dicht an der Rfickenflache und 
etwas seitlich neben der Medianebene. Der aus seinem medianwarts 
nach hinten gerichteten dorsalen Pole liervorgehende Keimgang tritt 
in die etwas kleinere, ovale, median und etwas liinter dem Keimstock 
gelegene Schalendriise, uni an ilirem ventralen Pole als Uterus 

hervorzugehen. Dieser verlauft zunachst 
in fast querer Richtung zum hintern 
Hoden, um sich median liinter demselben 
aufzuknaueln (Fig. 44) und dann wieder, 
fast quer verlaufend^ an den vordern 
Hoden heranzu treten und, sich nach vorn 
wendend, an der Seitenflache der Bauch¬ 
tasche, dorsal vom Vas efferens stark ge- 
schlangelt empor zu steigen. Kurz vor 
deni hintern Elide cler Vesicula seminalis 
wendet er sich aber der Medianlinie zu 
und geht, sicli mit dem Vas efferens des 
hintern Hodens kreuzend, auf die anclere 
Korperseite fiber, auf welcher er in 
Weibliche Genital organ e von ahiilicher Weise wie das Vas deferens, 

frastrothylajc cnunenifer ans Bos jedocli weniger stark geschlangelt, zur 
kerabau, Ceylon. Zool.Mus. Konigs- ° 7 

berg i. Pr. Nach Sagittalschnitten Geilitaloffnilllg verlauft (Fig. 44). Bei 

schematisch dargestellt. c ] er Kreuzuug liegt cler Uterus dorsal 
Frklarung der Buclistaben siehe ° ° 

Textfig. A. und das Vas efferens ventral. Die 
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Kreuzungsstelle liegt etwas seitlich yon der Medianlinie, 0,15 bis 
0 7 2 mm hinter der Vesicnla seminalis (Fig. 44). Die Eier sind 0,135 
bis 0.145 mm lang and 0,065—0,067 mm breit. Der aus dem Iveim- 
gange kurz vor seinem Eintritt in die Schalendriise entspringende 
LAURER’sche Canal verlanft dorsalwarts nacli liinten and miindet in 
der Mitte der Riickenflache kurz hinter dem hintern Rande des 
Iveimstocks nacli aussen. Die Excretionsblase liegt hinter dem 
Keimstock und der Schalendriise, dorsal und etwas vor dem Saug- 
napf. Der Excretionsporns befindet sicli 0,3—0,4 mm hinter der 
Ansmundungsstelle des LAUREn’schen Canals (Fig, 45 u. Textfig. H). 

2. Ga&trothylax compressus Brds. 

(Taf. 26, Fig. 48 u. 49.) 

1898. Gastruflnjlax comp-re ssvs Brandes, Die Gattung Gastrotbylax, in: 

Abb. naturf. Ges. Dalle, Y. 21, p. 219—220. 

1901. ( i cist roilnjlax romprcssits FisCHOEDER, Die Paramphistomiden der 

Sangethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 371. 

1902. (iaslrotlnjlcix cowpressns, Fischoeder, Die Paramphistomiden der 

Saugethiere, Inang.-Diss. Konigsberg, p. 28. 

Yon dieser Art hat BliANDES nnr ein einziges Individunm untersucht, 
welches aus einem Glase der Wiener Sammlung mit der Bezeichnung: „Avt- 
phisium sp. aus Bos indints 1847 D. 7 U stammte. Nach Brandes ist der 
auffallendste Charakter dieser Art der „iiberaus spougiose Bau der parenchy- 
matosen Grundsubstanz 1 -. Im Uebrigen steht es dem Uastrothylnx crvmpnifrr 
sehr nahe, unterscheidet sich jedoch von ihm, abgesehen von der Korper- 
grosse (8 mm lang und 5 mm breit), sehon ausserlich dadurch, dass es 
viel gedrungener gebant ist als (J. cramcnifrr und dass der viel kleinere 
Saugnapf tief in das Innere des Korpers zuriickgezogen ist. Auf dem 
Qnersehnitt erscheinen die die Bauchtasche umgebeuden AVande viel dicker, 
so dass der Hohlraum der Tascke dreizipflig erscheint. Die Kreuzung des 
Uterus mit dem Yas efferens findet genau in der Mittellinie statt. ,,Der 
Oesophagus ist sehr kurz, und der Genitalporus liegt daher zwischen den 
Darmschenkeln. 44 Letztere haben ein weites Lumen, sind aber ziemlich 
kurz und reichen nach der Abbiklung (tab. 8, fig. 10) nicht ganz bis zur 
Greuze des mittlern and hintern Ivorperdrittels. 

Mir stand anscheinend dasselbe Sammelglas zur Yerfugung, ans 
welchem Brandes sein Material erhalten hatte. Es enthielt mir 4 
Exemplare und trug dieselbe Aufsclirift, wie es Brandes angiebt, 
mit dem Unterschied jedoch, dass es nicht als Ampliistomiim sp. 7 
sondern als „Amphisfomum crumigerum ?“ bezeichnet war. Yon den 
4 Exemplaren sind 3 noch nicht geschlechtsreif. Das 4. geschlechts- 
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reife Tliier ist sehr stark geschrumpft und dalier zur Abbildung 
nicht ungeeignet. Wegen der geringen Anzahl der Exemplare 
niusste von der Anfertigung von Schnittserien Abstand genommen 
werden. Die mir vorliegenden 9—11 mm langen Thiere besitzen 
eine melir gedrungene, im Uebrigen aber der vorigen Art sehr ahn- 
liche Korpergestal t. Der etwa die Halfte der Korperlange be- 
tragende Breitendurchmesser liegt melir nacli vorn, etwa in der 
Mitte des Korpers, und nimmt nach vorn und nacli liinten nur so 
langsam ab, dass er in der Mitte der vordern wie der kintern 
lvorperhalfte nocli etwas iiber ein Drittel des Langsdurchmessers 
ausmacht. Der tief in den Leib hineingezogene, fast kuglige Saug- 
napf ist mit seiner runden, 0,5 mm weiten Oeffnung nacli hinten 
gerichtet. Sein grosster Durchmesser betragt etwa nur ein Sechstel 
der Korperlange (1,5—1.8 mm). 

Die Bauch t a sell e verhalt sich almlich Avie bei G. crumenifer , 
ihr Eingang ist aber nur 0,4—0,5 mm vorn Vorderende entfernt. 

Die Lage der innern Organ e bietet der vorigen Art gegen- 
tiber nur geringe Abweichungen. Der ovale Pharynx ist nur 0,6 
bis 0,7 mm lang und ca. 0.5 mm breit; ebenso ist der Oesophagus 
viel kiirzer (0,4 — 0,5 mm) als bei G. crumenifer und erreicht niclit 
einmal die Lange des Pharynx. Audi die 0,3 mm breiten Darm- 
s dienkel — und dadurch unterscheidet sich G. compressus am 
Avesentlichsten von G . crumenifer — reichen nicht bis an die Hoden 
heran (aucli nicht bei deni geschlechtsreifen Exemplare), sondern sie 
endigen sell on 0,3 — 0,5 mm vor dem vordern Rande der 
Hoden. Sie sind aucli nicht so stark geschlangelt, sondern ver- 
laufen in fast gerader Richtung und genau in der Mitte 
zwischen der Bauch- und Riickenflache (Fig. 48 u. 49) nach hinten, 
Avahrend sie bei G. crumenifer der Riickenflache melir genahert sind 
und stark geschlangelt verlaufen. 

Die Genital off n ung befindet sich 0,8 — 0,9 mm liinter dem 
Eingange zur Bauchtasche, aber nicht, Avie Brandes angiebt und 
abbildet, liinter der Gabelstelle des Darms, sondern schon etwa in 
der Holie derselben. 

Die Hoden sind bei den 3 mm reifen Individuen nur schwach 
entAvickelt (0,4—0,5 mm im Durchmesser), wahrend sie bei dem 
reifen Thiere einen Durchmesser von 0,9 — 1,0 mm besitzen. Der 
Verlauf der Genitalcanale ist im AYesentlichsten derselbe AAde bei 
G. crumenifer . Die Ivreuzung zAvischen dem Vas efferens und 
dem Uterus findet jedoch, Avie aucli Brandes hervorhebt, genau in 
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der Mittellinie (Fig. 48) statt, und zwar kurz hinter der Greuze der 
vordern und liintern Korperhalfte. Dem eiitsprechend ist aucli die 
Entfernung zwischen dem Ursprung und der Ausmiiudungsstelle des 
Yas deferens yiel ktirzer. Der von der Yesicula seminalis 
und der Pars musculosa gebildete Knaul ist nur 1,8— 2,0 mm 
und die Pars prostatic a nur 1,0— 1,2 mm lang. 

In Bezug auf die weiblichen G eni talorgane ist nur zu 
bemerken, dass der Uterus nielit so stark gesclilangelt verlauft 
Avie bei G, crumcnifer , aucli liicbt bei dem gesclilechtsreifen Exem- 
plare. Die in nur geringer Menge vorliandenen Eier sind aucli 
etAvas kleiner, 0,015 — 0,125 mm lang und 0,06—0,65 mm breit. 

b) Quersclinitt der Tasche dreieckig. Die dorsal- 
Avarts gericbtete Spitze des Dreiecks ist jedocli gabel- 

formig getlieilt. 

3. Gastrothylax yreyarius Loess. 

1896. Gastrothglax gregarhis Loess, Faune paras, d. l’Egypte, p. 5, 
tab. 1, fig. 1 —3. 

1896. Gastrotlnjlax gregarhis Otto, Beitr. z. Anat. u. Histol. d. Amphist. 
Inaug.-Diss. Leipzig 1896, p. 10— 13, in: Zeitschr. Thiermed. vgl. 
Path., Y. 22. 

1898. Gastrothglax gregarhis Brandes, Die Gattung Gastrothylax , in: 
Abh. naturf. Ges. Halle, Y. 21, p. 222 — 223. 

1901. Gastrotlnjlax gregarhis Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugetbiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 371. 

1902. Gastrothglax gregarhis Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 28. 

Dieses Thier fand LOOSS im Pansen der agyptisehen Buffel stets in 
sehr grossen Mengen in Gemeinschaft mit Parcimpliistonnim cervi , niemals 
dagegen bei dem gewohnlichen Hausrinde. 

Das von Looss gesammelte Material haben spater auch Otto (1896) 
und Brandes (1898) untersucht und beschrieben. Ihre Angaben stimmen 
im Wesentlichen mit denen von Loess (1896) iiberein. Danach stelit 
der Hohlraum der Bauchtasche auf Querschnitten clem von G. couipressits 
am niichsten, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass der dorsale Zipfel 
gabelformig getheilt ist und dass in dieser Gabel der grosste Theil des 
Uterus und das Yas deferens verlauft. Die gestreckt verlaufenden Darm- 
sehenkel endigen im Beginn des hintern Korperdrittels, die Genital- 
offnung befindet sich vor der Gabelstelle der Darmschenkel, und die 
von einem niedrigen Walle umgebene Genitalpapille liegt nach Brandes 
in einem geraumigen Atrium versteckt. Nach LOOSS und Otto vereinigt 
sich der mannliche und weibliche Leitungscanal zu einem gemeinschaftlichen 
Zool. Jahrb? XVII. Abtli. f. Syst. 37 
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Ausfiihrnngscanale, wahrend Be ANDES jeden besonders ansmunden lasst. 
Die voluminosen, stark gelappten H o d e n liegeu dicht vor dem Sangnapfe 
zn beiden Seiten des Thieres, der Keimstock in der Hohe des hiutern 
Hodenrandes, diclit an der Dorsalflache, links oder recbts von der Median- 
linie, median- nnd ventral warts von ihm die Schalendruse. Nach Otto 
sind die Dotterstocke „traubenartig geformte Korper“. Nach den 
Abbildnngeii von Otto nnd auch LoOSS sind die Dotterstocksfollikel zu 
grossern Gruppen vereinigt, welche, dicht an eiuander gelagert, ventral 
die Darmschenkel begleitend , nur bis zum vovdern Hodenrande reichen 
nnd sicb dorsalwarts um die bliuden Enden der Darmschenkel nach vorn 
herumschlagen. Brandes macht iiber die Dotterstocke von G. (jr eg cuius 
keine Angaben. 

Mir standen zur Verfiigung: 

a) Originalexemplare (gesammelt von Looss): 

1. Eine grossere Anzabl von Exemplaren, welche Herr Dr. Luhe 
von Looss erhalten nnd mir frenndlichst liberlassen hat. 

2. 2 Exemplare der Berliner Sammlung No. 3899. 

b) Ansserdera miter dem Material der Berliner Saminlung*: 

3. 1 Exemplar im Glase No. 3089; Anfschrift: „Darm der Denga- 
rinder (Afrika), Schweineurtii S.“. Dieses Glas enthielt ansserdem 
noch 2 Exemplare von Gastrothylax mancupatus . 

4. 17 Exemplare im Glase No. 2976; Anfschrift: „Bos iaurus , 
Pansen, Afrika, Schweineurth S.“ Dieses Glas enthielt ansserdem 
noch 2 Sthck Stephanopharynx compactus , 7 Stuck Gastrothylax 
mancupatus nnd 5 unbestimmbare Bruchstucke. 

Meine nur an Totalpraparaten vorgenommenen Untersuchungen 
stimmen mit den angefnhrten literarischen Angaben iiberein. Nur 
die Dotterstocke fand ich nicht in der Anordnung, wie sie Looss 
und Otto abbilden, sondern ebenso netzartig vertheilt wie bei 
den andern Arten der Gattung Gastrothylax . 


c) Querschnitt der Tasche rund. 

4. Gastrotlujlajc spatiosus Beds. 

(Taf. 26, Fig. 50—54.) 

1898. Gastrothylax spatiosus BrANDES, Die Gattung Gastrothylax, in: 

Abb. naturf. Ges. Halle, Y. 21, p. 28 — 29. 

1901. Gastrothylax spatiosus FiSCHOEDER, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 371. 
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1902. Gastrotlnjlax spatiosus Fischoeder , Die Paramphistomiden der 

Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 29. 

Braxdes (1898) beschreibt miter diesem Xamen eine neue Art, 
welclie aus einem Glase der Wiener Sammlung mit der Aufschrift: -Am- 
phisfomt/nt spec, ans Bos taunts, Dschidda" stammte, und sich durch eine 
grosse Geraumigkeit der Bauchtasche auszeichnete. Der Querschnitt der 
Tasche ist kreisrund. Nach den weitern Angaben von Braxdes ist der 
ovale Pharynx vrenig musculos und der Oesophagus ganz kurz. Die an 
den Seiten der Dorsalwand verlaufenden Darmschenkel erstrecken sich 
durch die ..ersten zwei Drittel des Thieres". Die Hoden sind kuglig, 
eiformig. ohne tiefe Einbuchtungen. Die kurze, kraftige Yesicula seminalis 
beginut im vordern Korperviertel. Eine Pars prostatica wird weder er- 
wahnt noch abgebildet (tab. 7 fig. 16). Die Gesehlecktsoffhung liegt .,dicht 
unterhalb des Treffpunktes der Darmschenkel", der Keimstock und die 
Schalendriise ganz w ie bei G. crumenifrr und G. com pres sits, nur der 
Uterus verlauft iu seinem aussern Theile in der Alittellinie des Korpers. 

Mil* stand ansckeinend dasselbe Glas der Wiener Sammlung zur 
Yerfugung, aus welcliem Braxdes (nach einem beiliegenden Zettel) 
6 Stuck erbalten hat. Das Glas. Xo. 12107. tragt die Aufschrift: 
..Amplmtonnun , Bind, Dschidda “. 

Ausserdem fand ich 2 Exemplare von G. spatiosus im Sammel- 
glase Xo. 2977 der Berliner Sammlung. Dieses trug die Aufschrift: 

Amphistoma conicum Rud. Bos taunts ~ Pansen" und enthielt ausser- 
dem noch 34 Stuck Pctramph . cerri. 3 Stuck CJadorchis (Stichorchis) 
subtriquetrus und 1 Stuck Stephanopharynx compadus. 

Die Ergebnisse meiner sowohl an Totalpraparaten wie auch an 
Sagittal- und Querschnittserien vorgenommenen Untersuchungen 
weichen in manchen Punkten von den Angaben von Braxdes ab. 

Die stark geschrumpften. 9—12 mm langen Thiere zeigen eine 
leichte Kriimmung nach der Bauchflache. besonders im hintern 
Kbrperdrittel (Fig. 54). Im Querschnitt sind sie. dem Querschnitt 
der Bauchtasche entsprechend, drehrund. Der Querdurchmesser be- 
tragt ein Yiertel bis ein Drittel der Korperlange und nimmt nach 
vorn sowohl wie nach hinten nur wenig ab. Xur das vorderste 
Eorpersechstel ist starker verjiingt und entweder gerade ge- 
streckt Oder schwach dorsalwarts geneigt. wahrend das hintere 
Korperviertel nur wenig schmaler ist und an seinem ventralwarts 
gekrummten Ende den kleinen in der Begel tief in den Leib ge- 
zogenen. fast kugligen Saugnapf tragt. Der Durchmesser des 
letztern betragt etwa nur ein Achtel bis ein Siebtel der Korper- 

37 * 
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lauo-e (1.2—1,5 mm) bei einer Dicke der Muskehvandung von 0,3 
bis 0,4 mm. 

Der Eingang zur Bauclitasche liegt 0.45—0.5 mm liinter 
der Mundoffming und fiihrt in den kegelfdrmigen Hohlraum der 
Tasclie, welche am Hinterende quer abgestutzt erscheint. Sie hat 
eine so grosse Ausdehnung, dass der eigentliche Korper des Wurmes 
anf Quersclmitten in Form ernes Ringes erscheint, dessen Dicken- 
dnrclimesser nur 0,25—0,3 mm betragt (Fig. 52) und aucli an der 
Dorsalflache kanm etwas starker ist als an der Ventral- und an den 
Lateralflachen. 

Der meist kuglige (0,5—0.6 mm im Durchmesser) Pharynx 
(Fig. 51 u. 53) besitzt eine 0,2 — 0,25 mm dicke Muskehvandung und 
fiihrt in den in der Regel ganz gerade nacli hinten verlaufenden 
Oesophagus, der bei sammtlichen von mir untersuchten Exem- 
plaren im Gegensatz zu den Angaben von Brandes (1898) stets 
langer war (Fig. 51 n. 53) als der Pharynx (0,7—0,9 mm). Ebenso 
habe icli die nur 0,1—0,12 mm dicke Darmschenkel niemals, wie es 
Brandes angiebt, an den „Seiten der Dorsalwand“ gesehen, sondern 
gefunden, dass sie, halbkreisformig aus einander gehend, sofort an 
die Seitenflachen des Korpers treten und in fast gerader Richtung 
(Fig. 50 u. 51) genau in der Mitte der Seitenflachen hinabsteigen, 
um an der Greuze zwisehen dem mittlern und hintern Korperdrittel 
zu endigen (Fig. 50 u. 51). 

Audi in Bezug anf die Lage der Genitaloffnnng habe ich 
die Angaben von Brandes nicht bestatigen konnen. Dieselbe liegt 
nicht liinter, sondern vor der Gabelstelle des Darms, 
etwa in der Mitte des Oesophagus, 0,8—0,9 mm liinter dem Eingang 
zur Banchtasche (Fig. 51, 52 a u. 53). Das Genitalatrium und die 
kraftige Genitalpapille verhalten sich ahnlich wie bei G. crumenifer. 

Audi die Hoden liegen ahnlich wie bei letzterm dicht an den 
Seitenflachen des Korpers, der eine etwas melir nach hinten und 
ventral, der andere etwas melir nach vorn und dorsal (Fig. 54). 
Die Dappling ist jedoch, wie es aucli Brandes angiebt, nur schwach, 
starker dagegen die seitliclie Abflachung. Ihr Querdurchmesser be¬ 
tragt nnr 0,5—0,6 mm, walirend die anf diesem senkrecht steheiiden 
0,8—1.01 mm lang sind. Die Vasa efferentia verlanfen dorsal 
von den Darmschenkeln nach vorn, um dann in gleicher Weise wie 
die letztern bogenformig nach innen nmzubiegen und sich im An- 
fang des mittlern Korperdrittels genau in der Mittellinie der Riicken- 
fiaclie zur V e s i c u 1 a s e m i n a 1 i s zu vereinigen (Fig. 50 u. 51), 
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welclie zusammen mit der Pars musculosa einen 2.0—2,4 mm 
langen und 0,5 mm dicken Knaul darstellt. Der vordere Abschnitt 
des Ivnauls, die Pars musculosa, besitzt 0,025 —0,03 mm dicke Wan- 
dungen mid geht in die Pars prostatica (cf. 50, 51 u. 53) liber, 
welclie im Gegensatz zu den Angaben von Brandes eine Lange von 
1,5 — 1,8 mm erreicht und in fast ganz gerader Eichtung zur Genital- 
offniing verlauft. In ilirem Verlaufe liegt sie dorsal und etwas 
rechts vom Endabschnitt des Uterus. Nacli deni Passiren der Gabel- 
stelle der Darmschenkel verlauft sie zwischen dem Uterus und deni 
Oesophagus (Fig. 53). 

Die Dotterstocke erstrecken sicli auf die Bauch- und die 
beiden Seitenflachen des Thieres (Fig. 52). Sie bestehen ans selir 
kleinen Gruppen, welclie zu weitmaschigen Netzen angeordnet sind. 
Das Dotterreservoir (Fig. 54) liegt ventral liinter der Schalendriise, 
und der aus ihm hervorgehende gemeiiischaftliche Dottergang ver¬ 
lauft dorsalwarts nacli vorn zum Keimleiter. 

Der selir kleine (0,2 — 0,23 mm im Durchmesser) fast kuglige 
Keimstock liegt diclit liinter der Basis der Bauchtasche, etwas 
seitlich von der Medianlinie, in der Nahe des hintern Eandes des 
vordern Hodens ( Fig. 54). Der aus seiner medianen Flaclie hervor¬ 
gehende Keimleiter tritt in die noch kleinere (0.15— 0,17 mm im 
Durchmesser), ventral und etwas vor dem Iveimstock gelegene 
Schalendriise, aus deren ventralem Pol er als Anfangstheil des 
Uterus heraustritt (Fig. 54). Dieser wendet sicli zunachst an der 
Medianflache des vordern Hodens lateralwarts nacli hinten, urn dorsal 
und neben dem letztern einen ruiidlichen 0.5—0.6 mm grossen Knaul 
zu bilden (Fig. 50) und dann in der Mitte der Riickenflache in fast 
ganz gerader Eichtung nacli vorn zu verlaufen (Fig. 50 u. 51). An 
der Vereinigungsstelle der Yas efferentia angelangt, verlauft er 
ventral vom Yas deferens, der Eiickenwandung der Bauchtasche 
diclit anliegend (Fig. 51 u. 52 b), urn dann, in seinem Endabschnitt 
etwas seitlich, meist rechts, seltener links von der Pars prostatica 
(Fig. 50) gelegen, sich mit dem Ductus ejaculatorius zu dem kurzen 
Ductus hermaphroditicus zu vereinigen (Fig. 53). In seinem ganzen 
Yerlaufe besitzt der Uterus nur ein verhaltnissmassig selir enges 
Lumen. Die vordern Abschnitte enthalten nur vereinzelte Eier, 
wahrend die hintern mit einer reichlichern Anzalil von 0,115 bis 
0,125 mm langen und 0,06 — 0,065 mm breiten Eiern gefiillt sind. 

Der LAuiiER’sche Canal verlauft gleicli von seinem Ursprung an 
in fast gerader Eichtung dorsalwarts nach hinten (Fig. 51), uni in 
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cler Mittellinie tier Riickenflache etwa in der Holie des vordern 
Randes des Saugnapfes naeli aussen auszumiinden. 

Die sehr grosse Excretionsblase liegt zwischen der Bauch- 
tasche und dem Saugnapf einerseits und den beiden Hoden andrer- 
seits (Fig. 52c u. 54). Sie reicht viel weiter liach der Ventral- 
flaclie des Thieres als bei den vorigen Arten (Fig. 51) und mundet 
durch den verhaltnissmassig langen, parallel mit dem LAUKEu’schen 
Canal verlaufenden Excretionscanal 0,2—0,25 mm liinter der Aus- 
mundungsstelle des erstern nach aussen. 


d) Querschnitt der Tasclie dreieckig, Spitze ventral- 

warts gerichtet. 

5. Gastrothylax synethes Fischde. 

(Taf. 26, Fig. 55—56 u. Taf. 27, Fig. 57—58.) 

1901. Gastrotliylax syndics Fischoedeb, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 371. 

1902. Gastrothjjlax syndlies Fischoedeb, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 29. 

Unter den im Pansen des liier verstorbenen, von der Insel 
Ceylon importirten Bos Ixerabau vorgefundenen Paramphistomiden be- 
fand sich eine grossere Anzahl von Exemplaren, welche nicht nur 
in Bezug auf die dunkelrothe Korperfarbe, sondern ancli in Bezug 
auf die Ivorpergestalt dem Gastrotkylax crmnenifer selir ahnlich er- 
schienen und daher auch Anfangs fur diese Art von mir angesehen 
wurden. Erst bei genauerer Betrachtung sah ich, dass die etwas 
kleinern (7— 11 mm langen) Thiere mehr abgernndet und gerade 
umgekehrt wie G. crumenifer an der Bauchflache schmaler, an der 
Ruckendache dagegen breiter waren. 

Auf Querschnitten stellte es sich auch lieraus, dass die Tasclie 
die Gestalt eines mit der Spitze nach der Bauchflache gerichteten 
gleiclischenkligen Dreiecks besitzt, dessen Basis kiirzer ist als die 
beiden Seiten. Die Lange der Basis verhalt sich zur Lange der 
Schenkel wie 2:3 (Fig. 57). Die Winkel des Dreiecks sind 0,6 bis 
0,65 mm von der Korperoberflache entfernt, und der dorsale sowie 
die beiden seitlichen Ivorperwulste besitzen eine Dicke von 0,8 bis 
1,0 mm (Fig. 57). Der Eingang zur Bauclitasche liegt weiter zuriick 
als bei G . crumenifer, ca. 1,0 mm von der Mundoffnung entfernt 
und zwar liinter dem hintern Rande des Pharynx. Nach hinteu zu 
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reicht die Tasche fast dicht bis zum Saugnapf, ist aber liier nicht 
wie bei G. spatiosus scliarf abgestutzt, sondern ihr Lumen nimmt 
allmahlich an Ausdehming ab, so dass das Hinterende der Tasche 
nach der Bauchflache zu verengt erscheint (Fig-. 56 u. 57 b). 

Der meist tief in den Leib gezogene Saugnapf ist halbkugel- 
fbrmig, seine runde Oeffnung (0,4—0,5 mm im Durchmesser) ein 
wenig ventralwarts gericlitet. Der grosste Durchmesser des Saug- 
napfes betragt etwa ein Sechstel der Korperlange. 1,5 mm bei einer 
Tiefe von 1,0 mm und eine Starke der Muskelwandung von 0,5 mm. 

Die Korpercuticula ist 0,045—0,05 mm dick. Die am 
vordern Korperpol befindlichen Papillen sind 0,015 mm lang und an 
der Basis 0.005 mm breit, wahrend sie am Eingang zur Bauch- 
tasche bei derselben Lange eine Breite bis zu 0,012 mm erreichen. 

Der Pharynx ist rundlich (0,5—0,6 mm im Durchmesser) Oder 
oval (0,75 mm lang und 0.4 mm breit), seine Muskelwandung 0,18 
bis 0,22 mm dick. Aus seinem bin tern Ende entspringt der dorsal- 
warts nach hinten verlaufende Oesophagus, welcher an Lange 
den Pharynx nur wenig ubertrifft (Fig. 55, 56 u. 58) und sicli in 
der Nahe der Ruckenflache in die beiden D arm sell enkel theilt. 
Diese treten in einem ungefahr rechten (Fig. 55) Winkel aus ein- 
ander und verlaufen dann ahnlich wie bei G . crumenifer , jedocli be- 
deutend starker geschlangelt an den Seiten des Ivorpers nach hinten, 
urn lateral liinter dem vordern Eande der Hoden zu endigen (Fig. 55 
u. 57 a u. b). 

Die Genital off n ung liegt weiter nach hinten als bei den 
bisher beschriebenen Gastrofhylax- Arten, ca. 1 mm liinter dem Ein¬ 
gang zur Bauchtasche (Fig. 56 u. 58), kurz liinter der Gabelstelle 
des Darms. Sie ffihrt jedocli nicht direct in das Genitalatrium, 
sondern ahnlich wie bei Paramphistomum bothriophoron zunachst in 
einem rundlichen, 0,6 mm tiefen und 0,8 mm breiten Vorraum, 
welcher von einer 0,15—0,18 mm dicken Musculatur umgeben wird. 
Letztere besteht aus Ring-, Radiar- und Meridionalfasern, ist aber 
nach aussen nicht scliarf abgegrenzt, so dass liier von einem Genital- 
napf nicht gesprochen werden kann. Der kreisrunde Eingang ziirn 
Yorraum besitzt einen Durchmesser von 0,3 mm und ist von einem 
0,1 mm dicken Wulste umgeben, der aber einen Sphincter, wie dies 
bei Paramphistomum bothriophoron der Fall ist, nicht einschliesst. 
Am Gruiide des Vorraums befindet sicli eine zweite kreisrunde 
(0,15 mm im Durchmesser) Oeffnung, welche in einen kleinen Hohl- 
raum (Fig. 58) fiihrt, wie bei P. bothriophoron (vergl. Fig. 25 u. 27). 
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Dieser Hohlraum entspriclit erst dem Genitalatrimn des G. crnmenifer 
und der meisten andern Paramphistomiden. An seinem Grnnde er- 
liebt sich die Genitalpapille, welclie von dem aus dem Ductus eja- 
culatorius und dem Metraterm hervorgegangenen Ductus lierma- 
phroditicus durchbolirt wind (Fig. 58). 

Die beiden Ho den liegen wie bei G. crnmenifer dicht vor dem 
Saugnapf (Fig. 55. 56), zn beiden Seiten des hintersten Elides der 
Bauchtasclie (Fig. 57 b u. c). der Seitenwandung des Korpers dicht 
anliegend, der eine etwas mehr nacli vorn und dorsal, der andere 
etwas melir nacli hinten und ventral (Fig. 55 u. 57 b u. c). Sie sind 
wie bei G. crnmenifer seitlich zusammengedruckt, fast scheiben- 
formig (0,8—1,0 mm im Durchmesser) und stark gelappt (Fig. 55, 
56 u. 57). Die am hintern Ende der Lateralflachen der Hoden ent- 
springenden Vasa efferentia verlaufen zunachst dorsalwarts (Fig. 57 b), 
urn dann fast rechtwinklig nacli vorn umzubiegen und dorsal von 
den. Dannsckenkeln zu verlaufen. An der Greuze der vordern und 
hintern Korperhalfte (Fig. 55, 56 u. 57 b) treten sie bogenformig in 
der Medianlinie zusammen und bilden einen 1,8—2,0 mm langen und 
0,35—0,4 mm dicken Ivnaul, welcher, der Riickenwandung der Bauch- 
tasche anliegend, sich meist etwas links, seitener rechts von der 
Medianlinie nacli vorn hinzieht. Der weit grossere hintere dunn- 
wandige Abschnitt (1,2—1,5 mm) des Knauls, die Vesicula 
seminal is, ist kurz geschl angel t, wahrend der vordere Theil des- 
selben, die Pars musculosa, eine 0,35—0,4 mm dicke Muskel- 
wandung besitzt und stark geschl an gelt erscheint (Fig. 55, 56 u. 58). 
Die 1,2—1,4 mm lange Pars pro static a verlauft in fast gerader 
Richtung dicht neben der Medianlinie und dorsal neben dem sie be- 
gleitenden End abschnitt des Uterus nacli vorn, urn in den 0,15 bis 
0,1 mm langen Ductus ejaculatorius liber zu gehen und sich mit 
dem Metraterm zu vereinigen (Fig. 55, 56 u. 58). 

Die Dotterstocke breiten sich an beiden Seiten der Bauch- 
tasche aus und stossen an der Yentralflache fast ganz dicht an ein- 
ander, wahrend sie auf die Dorsalflache nur wenig heruberreichen. 
Die Dotterstocksfollikel bilden nur sehr kleine Gruppen, welclie in 
zu ziemlich dichten Netzen angeordnet sind (Fig. 56). Die beiden 
queren Dottergange (Textfig. J) bilden an ilirer Vereinigungsstelle 
ein ansehnliches Reservoir, welches eDvas median hinter der Schalen- 
driise gelegen (Textfig. J u. K u. Fig. 57 c) und durcli den verhalt- 
nissmassig langen gemeinschaftlichen Dottergang mit dem Keim- 
gange verbunden ist (Textfig. J u. K). 
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Der birnformige, 0,35 mm lange und 0,3 mm breite Iveimstock 
liegt seitlich von der Medianlinie, dicht an der Riickenflaclie des 
Korpers, in der Nalie des dorsalen Ran des des vordern Hodens 
(Textflg. Iv). Der aus seinem dorsalen verjiingten Pole hervor- 


R f. 
Lc. 



Fig. J. Weibliche Genitalorgane von 
Gastrothylax synethes ans Bos kerabau , 
Ceylon. Zool. Mus. Kdnigsberg i. Fr. Nach 
Qnerschnitten schematisch dargestellt. 
Dqu rechter, Dgu linker querer Dottergang. 
HI linker Hoclen. Hr rechter Hoden. Er- 
klarung der andern Buchstaben sielie Text- 
fig. A. 

Fig. K. AVeibliclie Genitalorgane von 
Gastrothylax synethes aus Bos kerabau , 
Ceylon. Zool. Mus. Kdnigsberg i. Pr. Nach 
Sagittalschnitten schematisch dargestellt. 
Erklarung der Buchstaben siehe Textflg. A. 



Fig. K. 


gehende Keimgang tritt in einem nach der Ventralflache offenen 
Bogen in die median hinter dem Keimstock gelegene ovale (0,25 mm 
breite nnd 0,3 mm lange) Schalendruse, urn aus ihrem ventralen 
Pole als Anfangstheil des Uterus hervor zu gehen (J u. K). Dieser 
wendet sicli sofort dem ventralen Pol des Iveimstocks zu und be- 




574 


F. Fischoeder, 


schreibt an seiner vordern Flache unter starker Schlangelung zu- 
nachst einen nacli liinten offnen Bogen (Textfig. Iv), um sicli dann an 
seiner dorsalen Flache nacli liinten zu schlangelu und yon liier auf 
die andere Seite, zum hintern Hoden heriiber zu treten. Hier 
bildet er diclit an der Riickenflaclie und zwar dorsal und median 
vom hintern ventralen Hoden einen diclit versclilungenen runden 
Ivnaul, welclier fast ebenso gross (ca. 1,0 mm im Durchmesser) ist wie 
der Hoden selbst, und schlangelt sicli dann in der Mittellinie der 
Riickenflaclie nacli vorn (Fig. 55 u. 56). Von der Vereinigungsstelle 
der Vasa efferentia an ist er jedoch nur selir wenig geschlangelt 
und begleitet das Vas deferens meist an seiner rechten (Fig. 55), 
selten an der linken Seite, um dann mehr ventral yon der Pars 
prostatica (Fig. 56 u. 59) zur Genitaloffnung zu verlaufen. In 
seinem ganzen Verlaufe besitzt der Uterus nur ein enges Lumen, 
ist aber in alien Abschnitten mit Eiern yoll gefiillt. Der Langs- 
durclimesser der letztern betragt 0,115 — 0,125 mm, der Qnerdurch- 
messer 0,06 — 0,065 mm. 

Der aus dem Keimgang kurz vor seinem Eintritt in die Schalen- 
driise entspringende LAUKEn’sche Canal schlangelt sicli dorsalwarts 
nach liinten, um etwa im Niveau des hintern Randes des hintern 
Hodens in der Mittellinie der Riickenflaclie nach aussen zu munden 
(Fig. 56 u. Textfig. J u. K). 

Die runde Excretionsblase liegt ahnlich wie bei G. cru- 
menifer diclit an der Riickenflaclie. zwischen der Schalendriise und 
dem Saugnapf (Fig. 56 u. Textfig. Iv). Der Excretionscanal ist kurz. 
Der Excretionsporus liegt 0,5 — 0,6 mm hinter der Ausmundungs- 
stelle des LAUBEn’schen Canals. 

6. Gcistrothylaoc elongatus Poirier. 

(Taf. 27, Fig. 59—62.) 

1883. Gastrolhyhtx elongation Poirier, Descr. d. Helm. nouv. d. Palonia 
frontalis, in: Bull. Soc. philom. Paris, (7), V. 7, No. 2 p. 73—79. 
1898. Gasfa'othylax elongatus Brandes, Die Gattung Gastrothylax, in: 
Abh. naturf. Ges. Halle, V. 21, p. 223 — 225. 

1901. Gastrothylax elongatus Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 322. 

1902. Gastrothylax elongatus Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 30. 

Im Pansen eines von Java stammenden Gayals ( Palonia frontalis) 
fand POIRIER (1882) 2 Amphistomidenarten, welche ahnlich wie das 
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CREPLiN’sche Amph, criimcniferum durch den Besitz einer Bauchtasche 
ausgezeichnet waren und ihm daher Yeranlassung zur Griindung der Gat- 
tung Gastrothylax gegeben haben. Die eine Art, die sich schon ausser- 
lich durch ihre Lange (bis 20 mm) auszeichnete, nannte er Gastrothylax 
elongatitm , die andere G. Cohholdii . In Bezug auf den anatomischen Bau 
zeigten beide Arten eine grosse Uebereinstimmung, insbesondere darin, 
dass die Hoden bei beiden nicht neben, sondern liinter einander lagen. 
Sie nnterschieden sicli aber hauptsachlich auch dadurch, dass bei G. don - 
gatnm die Darmschenkel schon in der Mitte des Korpers endigten, wahrend 
sie bei der andern Art bis zum hintern Ende des Thierkorpers reichten. 

Brandes (1898), welcher G. elongatns in einem Sammelglase des 
Berliner Museums mit der Aufschrift: ^Amphistomnm sp.V aus Anoa 
depressicorntSj Zool. Garten Berlin“ gefunden liatte, hat bei den gut con- 
servirten Thieren das Nervensystem genau studirt und beschrieben. Er 
bestatigt unter kurzer Beschreibung des Thieres die Angaben von Poirier 
und hebt als den hauptsachlichsten Speciescharakter die Lage der Hoden 
hervor. 

Ich babe diese Art gefunden: 

1. Zusammen mit G . cobboldi (ahnlich wie aucli Poirier bei Palonia 
frontalis) und 6 andern Paramphistomi den arten im Pansen des liier 
verstorbenen yon Ceylon stammenden Bos keraban. 

2. In dem yon Brandes revidirten Glase der Berliner Samm- 
lung; dasselbe trug die Aufschrift: : .Amphistomum elongatitm -if Beds.; 
Anoa depressicornis 5, yen trie., Berlin Zool. Grtn. Nr. 1099". 

3. 1 Exemplar im Glase No. F 904 der Berliner Sammlung mit 
der Aufschrift: „Bos? (Afrika??) Borchmaxn G u . 

4. 4 Exemplare im Glase No. F 1219 der Berliner Sammlung, 
welches neben 100 Stiick Bar amph. calicopliorum 6 Stuck G. cob - 
bold! enthielt und die Aufschrift: „Bos taurus 5 Stom., China Canton 
Fu-mui, Missionar H. Lehmann S. u trug. Die unter 1 genannten 
Thiere sind hell roth gefarbt und zeigen ebenso wie die andern mir 
vorliegenden conservirten Exemplare eine grosse Aehnlichkeit mit 
G. synethes . Der wesentlichste Unterschied besteht darin, dass 
sie selir lang gestreckt sind und dass ihre Riickenflache nocli breiter 
ersclieint als bei letzterm. Die Lange der Thiere schwankt zwischen 
10 und 20 mm, die meisten sind jedoch 13—16 mm lang. Ihr 
grosster. nur etwas liber ein Yiertel der Korperlange betragender 
Querdurchmesser nimmt nach vorn und hinten ziemlich gleichmassig, 
aber nur langsam ab. Das yorderste, schwach zugespitzte und die 
Mundoffnung tragende Ende ist in der Begel etwas dorsal warts ge- 
krlimmt (Fig. 60), wahrend das den Saugnapf tragende, nur schwach 
verjlingte und haufig durch eine seichte Abschnurung abgesetzte 
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Hinterende bei den meisten Exemplaren gerade gestreckt, selten 
schwach ventralwarts gebogen ersclieint (Fig. 59). Ini Querschnitt 
ist der Korper vorn und binten drehrund, in der Mitte dagegen, 
deni Querschnitt der Bauclitasche entsprechend, gleichschenklig drei- 
eckig mit abgerundeten Kanten. 

Der Durchmesser des meist kugligen und tief in den Leib ge- 
zogenen Saugnapfes (Fig. 60) betragt etwa liur ein Aclitel der 
Korperlange, bei einer Tiefe von 0,6 mm und einer Dicke der 
Muskelwandung von 0,4 mm. 

Die den Korper bedeckende Cutieula ist wie bei den andern 
Gastrothylax -Arten 0,045 — 0,05 mm dick. Die am vordern Korperpol 
befindliclien Pa])illen erreichen dagegen eine weit grossere Lange 
(bis 0,03 mm) und sind an der Basis bis 0,01 mm breit. Die den 
Eingang zur Bauclitasche umgebenden Papillen haben eine ahnliche 
Form wie bei den ilbrigen Gastrothylax- Arten. 

Der Eingang zur Bauclitasche liegt 0,5 — 0,7 mm bin ter der 
Munddffnung in der Holie der Mitte des Pharynx. Die Tasche 
selbst reicht aber nicht so weit nacli binten wie bei den vorigen 
Arten, sondern ihr an der Yentralflache gelegenes querspaltformiges 
Ende liort bereits (Fig. 60 u. 61c) etwa 1,0 — 1,2 mm vor deni 
Saugnapf auf, wahrend die dorsale Taschenwandung sicli sclion 
etwa 2,0 mm vor dem Saugnapf in Form eines nacli hinten sicli 
stark verdickenden keilformigen Wulstes, in welchem die beiden 
Hoden gelegen sind, in den Hohlraum der Tasche hineinsenkt (vergl. 
Fig. 57, 61 a— c u. Textfig. L). 

Auf Querschnitten besitzt die Tasche die Form eines gleicli- 
seitigen Dreiecks, dessen ventralwarts gerichtete Spitze etwa 
0,25 —0,3 mm von der Baucliflache des Thieres abgelegen ist (Fig. 61), 
wahrend die an der dorsalen und sicli in den Hohlraum der Tasche 
etwas hineinsenkenden Basis gelegenen beiden Vinkel etwa 0,35 bis 
0,4 mm von der Korperoberflache entfernt bleiben. Dadurch er- 
scheinen die beiden seitlichen Korperwi'ilste etwas schmaler (0,45 
bis 0,5 mm) als der 0,7 — 0,8 mm dicke Riickenwulst des Korpers 
(vergl. Fig. 60 u. Ola — c), welcher im Gegensatz zu den iibrigen 
Gastrothylcix-Avten mit Ausnahme der in den Seitenwiilsten ge¬ 
legenen Dotterstocke den ganzen iibrigen Genitalapparat und die 
Verdauungsorgane beherbergt. 

Der ovale, 0,6—0,8 mm lange und 0,45 — 0,6 mm breite Pharynx 
geht in den liur ebenso langen (Fig. 59 u. 60) und nicht, wie Brandes 
(1898) angiebt fast doppelt so langen Oesophagus iiber. Die 
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0,24—0,26 mm breiten D arm sellenkel treten in querer Richtung 
aus einander, biegen jeclocli sofort nach hinten um and verlaufen 
im Gegensatz zu den ubrigen Paramphistomiden an der Riicken- 
flache des Thieres dicht neben der Medianlinie, nur 
0,5—0,6 mm you einander entfernt, nach hinten, um schon im An- 
fange der hintern Korperhalfte zu endigen (Fig. 59). 

Die Genitaloffnung befindet sich 0,8—1,0 mm hinter dem 
Eingang zur Bauchtasche, vor der Gabelstelle der Darmschenkel 
(Fig. 59, 60 a u. 61). auf einer halbkugelfdrmigen, 0.6—0,8 mm breiten 
Hervorwolbung (Fig. 62) and fiilirt in ein ziemlich geranmiges, 0,2 
bis 0.25 mm breites Atrium, an dessen Grunde sich die kraftige 
Genitalpapille erhebt. Letztere babe ich recht haufig aus dem 
Atrium in das Lumen der Bauchtasche weit hervorgestreckt ge- 
sehen. ohne dass dabei der Ductus hermaphroditicus ganz ausgestulpt 
war (Fig. 62). 

Die beiden Ho den liegen wie bei den ubrigen Arten der Gat- 
tang Gastrothylax in der Nahe des Saugnapfes, jedoch niclit neben, 
sondern hinter bezw. unter einander in der Median- 
ebene des Korpers, der hintere ventral, dicht vor dem Grunde 
des Saugnapfes, etwas mehr rechts von der Medianlinie, der vordere 
dorsal, nur 0,2—0.25 mm von der Riickenflache des Thieres entfernt 
and etwas mehr links von der Medianlinie (vergl. Fig. 60, 61c u. 
Textfig. L). Beide Hoden sind stark gelappt and besitzen eine mehr 
ovale Form. Der Langsdurchmesser des hintern (1,0—1,2 mm) Hodens 
liegt ungefahr in der Richtung des Longitudinaldurchmessers des 
Korpers. wahrend der Langsdurchmesser des vordern (0,8 bis 
1,0 mm) Hodens im Allgemeinen dem Dorsoventraldurchmesser des 
Korpers entspricht, jedoch aucli bald mehr nach vorn (Fig. 60), 
bald mehr nach hinten (Textfig. L) mit seinem dorsalen Ende von ihm 
abweicht. 

Die an den Lateralflachen der Hoden entspringenden Vasa 
efferentia ziehen, nur 0,4—0,5 mm von einander entfernt, zu 
beiden Seiten der Mittellinie der Riickenflache nach vorn and 
vereinigen sich, nachdem sie noch eine kurze Strecke zwischen 
den beiden Darmschenkeln verlaufen sind, im Anfangstheil des 
mittlern Korperdrittels (Fig. 59. 60 u. 61 b) zum Vas deferens, 
welches in ahnlicher Weise weiter verlauft wie bei G. syuethes. Der 
von der Vesical a seminal is and Pars musculosa gebildete 
Knaul ist 2.0—2,5 mm lang; mehr als die vordere Halfte desselben 
entfallt jedoch auf die nur schwiicher geschlangelte, mit einer 0,025 
bis 0,03 mm dicken Wandung ausgestattete Pars musculosa. Die 
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1,2—1,5 mm lange Pars pros tat ica ist etwas mehr geschlangelt 
(Fig. 59, 60 u. 62) als bei den bislier bescliriebenen Arten uiid ver- 
bindet sicli, in den Ductus ejaculatorius iibergehend, in der Genital- 
papille mit dem Metraterm zum Ductus hermaphroditicus. 

Die Dotterstocke zeigen dem G . synethes gegenuber keine 
Abweicliiingen. Das Dotterreservoir liegt lateral hinter der Schalen- 
driise. 

Die weiblichen Genitaldriisen liegen in dem dorsalwarts 
nacli liinten offeneu Winkel, welcher von den beiden Hoden gebildet 
wird (Fig. 60 li. Textfig. L). Der fast kuglige Keimstock (0.3 



Weibliche Genitalorgane von Gastrothylax elongatus aus Bos kerabcm, 
Ceylon. Zool. Mus. Konigsberg i. Pr. Nach Sagittalschnitten schema- 
tisch dargestellt. 

Bt Bauchtasche. H Hoden. Erklanmg der andern Buclistaben 
siehe Textfig. A. 


bis 0,35 mm im Durclimesser) liegt dorsal von der Schalendruse, 
etwas seitlich von der Medianlinie diclit hinter und etwas median 
von dem meist nach hinten lierabhangenden dorsalen Ende des vordern 
Hodens (Textfig.L). Der aus seinem medianen Pol hervorgehende Keim- 
gang tritt in einem dorsalwarts und hinten geschlossenen Bogen in die 
median und meist aucli ventral vom Keimstock gelegene, fast ebenso 
grosse, aber mehr ovale Schalendruse. Aus ihrem ventralen Pole 
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gelit der Ut erus liervor und macht zunachst in der Spitze des von 
den beiden Hoden gebildeten Winkels einige Windungen (Textfig. L), 
um daim auf die dem Keimstock entgegen gesetze Seite nach bin ten 
zn treten und sich etwas seitlich von der Mittellinie und zwar 
dorsal hinter dem dorsalen Hoden, zwischen diesem, der Excretions- 
blase und der Riickenflaehe, aufzuknaueln und von hier, der Median- 
linie zustrebend, an der Riickenflaehe sich nach vorn zu schlangeln. 
In der Hohe der blinden Enden der Dannschenkel nelnnen die 
Windungen aber ganz merklich ab, so dass der Uterus von hier ab 
nur sehr schwach geschlangelt und, der Wandung der Bauchtasche 
diclit anliegend (Fig. 60 u. 61b), ventral und nur wenig reclits von 
dem ihn begleitenden Vas deiferens zur Genitalbffnung verliiuft. Das 
Lumen und der Fullungszustand des Uterus verb alt sich ahnlich wie bei 
G. synethcs , docli sind die Eier etwas grosser als bei letzterm. Ihr 
Langsdurchmesser betragt 0,125—0,135 mm und der cjuere 0,065 
bis 0,07 mm. Der LAUREu’sche Canal ist zwar aucli etwas ge¬ 
schlangelt, verlauft aber nicht so stark nach hinten wie bei 
6r. synethcs . Seine Ausmundungsstelle liegt dalier aucli mehr nach 
vorn, etwas vor dem hintern Eande des ventralen Hodens (Fig. 61 
u. Textfig. L). Der Excretionsporns befindet sich 0,6—0,7 mm 
weiter nach hinten. Die runde Excretionsblase liegt wie bei 
6r. synethes dicht an der Riickenflaehe. Sie grenzt nach hinten an 
den Saugnapf, ventral an den hintern Hoden (Fig. 59, 60 u. Textfig. L) 
und reicht nach vorn fast dicht an den Keimstock und die Schalen- 
driise heran. 


7. Gastrot-Iif/lax cobboldi Poirier. 

(Taf. 27, Fig. 63—66.) 

1883. Gastrothylnx Cobboldii Poirier, Descript, d. Helminthes nouv. du 
Palonia frontalis, in: Bull. Soc. philom. Paris, (7), Y. 7, No. 2, 
p. 73—79. 

1901. Gastrothylax cobboldi Fisciioeper , Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 372. 

1902. Gastrothylnx cobboldi Fischoeper, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 31. 

Gastrothylax cobboldi war die zweite Gastrothylnx-Art, welche Poirier 
im Pansen des aus Java stammenden und in der Pariser Museumsmenagerie 
verstorbenen Gayals ( Patou in frontalis) in zahlreichen Exemplaren gefunden 
hatte und welche sich von G. elongation, abgesehen von der geringern 
Korpergrosse, hauptsachlich durch die Lange der Darmschenkel unterschied. 
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Audi ich habe diese Art in grosserer Anzahl und zwar auch 
zusammen mit G. elongatm unter den ini Pansen des von der Insel 
Ceylon stammenden und im hiesigenThiergarten verendeten Boslerahau 
vorgefundenen Paramphistomiden angetroffen. Ausserdem befanden sich 
6 Exemplare im Glase No. F. 1219 der Berliner Sammlung mit der 
Aufschrift: „Bos taunts ? Stom., China, Canton Fu-mui; H. Leh¬ 
mann S.“ Dasselbe entliielt ausserdem ebenfalls nodi 4 Stuck 
Gastrothyhw elongatm und ca. 100 Stuck Paramphistonmm calico - 
plionim. 

Die mir vorliegenden Thiere siud 8,0—10,0 111111 lang und be- 
sitzen die Gestalt einer Birne (Fig. 63 u. 64), deren grosster, 
etwa an der Greuze des niittlern und hintern Korperdrittels liegender 
Durchniesser beinahe die Halfte des Langsdurchmessers ausmaclit 
(Fig. 63 u. 64). Das nacli hinten zu nur wenig verschmalerte 
hinterste Ivorperdrittel zeigt etwa 1 mm vor dem hintern Ivorper- 
rande eine ringformige Einschnurung, wahrend der vordere Korper- 
theil ganz gleichmassig verjungt erscheint und an der Grenze 
zwischen dem ersten und zweiten Ivorperdrittel nodi einen Quer- 
durclnnesser von etwa eineni Drittel des Langsdurchmessers besitzt. 
In longitudinaler Richtung ist die Bauchflache nur sehr wenig, die 
Riicken- und die beiden Seitenflachen dagegen viel starker gewolbt. 
Auf Querschnitten erscheint der Korper nicht ganz der Bauchtasche 
entsprechend dreieckig, sondern mehr abgerundet und in querer 
Richtung etwas abgeflacht. Der Querdurchmesser verhalt sich zum 
dorsoveutralen wie 2,5:3. 

Der halbkugelformige, ebenfalls tief eingezogene Saugnapf ist 
verhaltnissmassig sehr kraftig entwickelt. Sein grosster Durch¬ 
niesser betragt etwa ein Viertel der Korperlange (2,0 mm) bei einer 
Tiefe von 1,2 mm und einer Dicke der Muskelwandung von 0,6 mm 
(Fig. 64). 

Die Ivor per cuticula ist 0,045—0,05 mm dick und die am 
vordern Ivorperpole beflndlichen Papillen verhalten sich ahnlich wie 
bei G. sgnethes . 

Der Eingang zur Bauchtasche befindet sich etwa in der 
halben Hiilie des Pharynx nur 0,4 — 0,5 mm hinter der Mundoffnung. 
Nach hinten zu reiclit die Tasche an der Bauchflache bis zum 
vordern Rande des Saugnapfes (Fig. 64). Von der Dorsalfliiche und 
von hinten ragt dagegen in den hintern Theil der Tasche ein halb- 
kugelformiger Zapfen liinein, in welchein die Genitaldrlisen, die 
mannlichen sowohl wie die weiblichen, ilire Lage liaben, so dass das 
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spaltformige dorsale Hinterende der Tasclie 1,2—1,5 mm vom vordern 
Eande des Saugnapfes entfernt ist (Fig. 64). Auf Querschnitten er- 
scheint die Banchtascke in Form eines mit der Spitze ventralwarts 
gerichteten gleichsckenkligen Dreiecks. Die Lange der Basis ver- 
lialt sicli zu der Lange der Schenkel wie 2:3. In der Hoke des 
Zapfens sind die Ecken abgerundet, so dass die Tasclie mehr oval 
ersclieint (vgl. Fig. 65 a—c). Die Gerauniigkeit der Tasclie ist be- 
deutend geringer als bei G. synethes Oder G. elongatus. Die Ecken 
der Tasche sind 0,6—0,9 mm (Fig. 65 a—c) vom Korperrande ent- 
fernt, so dass die beiden seitliclien und besonders anck der dorsale 
Korperwulst viel dicker sind als bei den beiden letzt genannten 
Arten (1,0—1,3 mm). In der Hoke des Zapfens ersclieint der Korper 
auf Querscknitten aknlick wie bei G. spatiosus in Form eines Binges, 
der aber bedeutend dicker (0,8—1,0 mm) ist als bei dem letztern 
(vgl. Fig. 52 u. 65 a—c). 

Der verkaltnissmassig kraftig entwickelte Pharynx (0,6 bis 
0,8 mm im Durchmesser) fiikrt in den etwa ebenso langen Oeso¬ 
phagus, welcher sick kurz hi liter der Genitaloffnunng in die beiden 
0,3 mm weiten D arm schenkel theilt, Diese treten im reck ten 
Wink el aus einander und verlaufen zunachst bis etwa zum Beginne 
des mittlern Korperdrittels, alinlich wie bei G. elongatus , an der 
Riickenflacke des Korpers (Fig. 63). Von kier begeben sie sick zwar 
an die Seitenflacken des Tkieres, kalten sick jedoch bis zu ihren 
blinden Enden immer in der Nahe der Riickenflacke (vgl. Fig. 63, 
64 u. 65). Sie sind in ihrem ganzen Yerlaufe stark gescklangelt, 
starker als bei den bislier beschriebenen Gastrothylax-Arten , und 
reicken auck weiter nacli kinten als bei diesen, indem sie erst hinter 
der Excretionsblase, seitlick vom Grunde des Saugnapfes, endigen. 

Die Genitalorgane verhalten sick aknlick wie bei G . don- 
galus. Etwa 1,0 mm hinter deni Eingang zur Bauchtascke kurz 
vor der Darmgabelung liegt die Geni tal off nung (Fig. 64 u. 66). 
Hire Umgebung ragt jedoch iiber die Oberfliicke nicht liervor 
wie bei G. elongatus. Das Genitalatrium ist nur klein und die 
Genitalpapille nur schwach entwickelt (Fig. 64 u. 66). 

Die kugligen, stark gelappten Ho den (0,8—1,0 mm im Durch¬ 
messer) liegen wie bei G. elongatus in der Medianebene 
des Korpers, am vordern Rande des in die Bauch tasche liinein 
ragenden Zapfens, der ventrale meist etwas melir nacli kinten und 
links, dei 1 dorsale etwas melir nacli vorn und reclits (Fig. 64, 65 c 
und Textfig. M). Die an der lateralen FI ache der Hoden ent- 
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springenden Vasa efferentia verlaufen zunachst in dorsaler 
Richtung, urn dann an dem dorsalen spaltformigen Ende der Bauch- 
tasche nach vorn umzubiegen uiid an der Dorsalflache des Korpers, 
median von den Darmschenkeln (Fig*. 65 b u. c) in gerader Richtung 
nach vorn zu steigen und sich an der Grenze zwischen der vordern 
mid liintern Ivorperhalfte zum Vas deferens zu vereinigen. Letzteres 
zieht, zu einem 2.5—2.7 mm langen und 0.3—0.4 mm dicken Knaul 
verschlungen, in der Mitte der Rlickenflache nach vorn. Die hintere 
Halfte des Knanls ist dlinnwandig und eng verschlungen (Vesicala 
seminal is), wahrend seine vordere Halfte, die Pars musculosa, 
nicht so stark geschlangelt ist und eine 0.025 — 0,03 mm dicke 
Muskelwandung besitzt, Aus dem distalen Ende des Knanls geht 
die 1,2—1,5 mm lange Pars prostatica liervor, die in ihrem An- 
fangstheil etwas gewunden, dann aber in ziemlich gerader Richtung 
etwas rechts oder links von der Medianlinie zwischen dem Oeso¬ 
phagus und dem Metraterm zur Genitaloffnung verlauft, urn in den 
Ductus ejaculatorius uberzugehen und sich mit dem Metraterm zum 
Ductus hermaphroditicus zu vereinigen (Fig. 64 u. 66). 

Die Dotterstocke bestehen aus ziemlich grossen Gruppen, 
welche in engen Maschen angeordnet, sich ahnlich wie bei den 
beiden vorigen Arten netzartig ausbreiten. Der ovale, 0,33 mm lange und 
0,3 mm breite Iveim stock liegt seitlich von der Medianlinie, dicht 
hinter und seitlich von dem dorsalen Hoden (Textfig. M). Die etwas 
kleinere ovale Schalen druse median und etwas ventral warts 
neben dem Keimstock (Fig. 64 u. Textfig. M). 

Sehr einfach ist der Verlauf des aus dem ventralen Pole der 
Schalendriise hervorgehenden Uterus. Sofort nach dem Ver- 
lassen der Schalendriise wendet sich derselbe kurz nach vorn, 
urn dann zwischen dem dorsalen Iioden und den weiblichen 
Genitaldrusen, einen nach hinten offenen halbkreisformigen Bogen 
beschreibend, bis zur Hohe des Grundes des Saugnapfes nach 
hinten herab zu steigen und dann wieder in der Mitte der 
Rlickenflache nach vorn zu verlaufen. In der liintern Halfte 
der Rlickenflache besitzt er ein weiteres Lumen als bei den vorigen 
Arten und ist aueh starker geschlangelt (Fig. 63 u. 64). Am liintern 
Ende der Vesicula seminalis angelangt, verengt er sich dagegen merklich 
und begleitet das Vas deferens in fast gerader Richtung ventral und 
etwas neben demselben verlaufen d zur Genitaloffnung (Fig. 64 u. 66). 
In seinen liintern Abschnitten ist er stark mit Eiern angeflillt, 
welche etwas kleiner sind als bei den vorigen Arten. Ihr Langs- 
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durckmesser betragt nur 0,11—0,12 mm und der Querdurckmesser 
0.06—0,065 mm. 

Der LAURER’scke Canal verlauft in fast gerader Ricktung 
dorsalwarts nack kinten nnd mlindet im Niveau der klinden Enden 
der Darmsclienkel in der Mittellinie der Riickenflacke nack aussen 
(Fig. 64 u. Textfig. M). 



dargestellt. 

Bt Bauchtasche. H Hoden. Erklarung der andern Buchstaben sieke 

Textfig. A. 

Der E x c r e t i o n s p o r u s befindet sick unmittelbar (0,1—0,12 mm) 
dakinter. Die Excretionsblase ist langgezogen, aknlick wie bei 
6r. spatiosus , und reiclit, dem Grunde des Saugnapfes dickt anliegend, 
mit ihrem ventralen Elide bis fast an die ventrale Spitze der Baucli- 
tascke lieran (Fig. 64 u. Textfig. M). 
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S. Gastrothylux mancuinttus Fischdr. 

(Taf. 27, Fig. 67—68 u. Taf. 28, Fig. 69—71.) 

1901. Gastroihylax mancupcdus Fischoeder, Die Paramphistomiden der 

Saugethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 371. 

1902. (Jastroihylax maneupatus Fischoeder, Die Paramphistomiden der 

Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 31. 

Diese Art fand icli zwar nur in geringer Anzahl, jedoch in zahl- 
reichen Sammelglasern des mir zur Yerfugung stehenden Materials. 
Sowohl bei der aussern Besichtigung als aucli bei derUntersuclning von 
Totalpraparaten zeigten die Thiere grosse Aehnliclikeit nicht nur 
mit G. synethes , sondern aucli mit G. spatiosus , so dass es mir nicht 
moglich war, an Totalpraparaten die Thiere zu bestimmen. Herr 
Prof. Braun hatte daher die Giite, mir von einem aus dem Glase 
No. 2976 der Berliner Sammlnng stammenden Exemplare die An- 
fertigung einer Querschnittserie zu gestatten, so dass icli in der 
Lage war, aucli diese Art in Bezug auf ihren anatomischen Bau 
naher zu untersuchen. 

Ich fand von der Art: 

1. P/o Stuck ini Glase No. 1100 der Berliner Sammlnng; „Bos 
t aunts , rumen, Dinka, Schweinfurth S.“ 

2. 2 Stuck im Glase No. 3089 der Berliner Sammlnng; „Darm 
der Dengarinder (Afrika), Schweinfurth S.“, daneben 1 Exemplar 
von Gasirothylax gregarius. 

3. 7 Stuck im Glase No. 2976 der Berliner Sammlnng; „Bos 
tciuriis, Pansen, Afrika; Schweinfurth S.“, daneben noch: 17 Stuck 
G . gregarius Looss, 2 Stuck Stephanopharynx compactus und 5 nicht 
mehr bestimmbare Bruclistucke. 

4. 2 Stuck im Glase No. 3306 der Berliner Sammlung mit der 
Aufschrift: „Amphistomum contemn Bud. Bos (Dinka-Bind), Schwein¬ 
furth S., Fritsch G.*‘ 

5. 2 x /o Stuck im Glase No. 1244 der Berliner Sammlung mit 
der Aufschrift: „Trematode, Aluadj in Dinka; Juni 1871. 

6. Etwa 50 Stuck im Glase No. 16518 der Hamburger Samm¬ 
lung mit der Aufschrift: „Madagascar, Nossi-be; O’Swald leg. d.“ 
Die letzt genannten Exemplare sind nur 6 — 8 mm lang, selir stark 
geschrumpft, hart und briichig, und lassen sich trotz Wochen langer 
Behandlung mit Kreosot nur sehr wenig aufhellen. Die in der 
Berliner Sammlung befindlichen Exemplare sind dagegen meistens 
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8—11 mm lang, nicht so hart, dafiir aber fast sammtlich scliwarz- 
braun gefarbt. 

Ihr langster, an der Grenze der vordern und hintern Korper- 
halfte liegender Querdurchmesser betragt etwas iiber ein Drittel der 
Korperlange. Er nimmt liach hinten nur so wenig ab, dass er 
in der Holie des Saugnapfes noch etwas melir als ein Yiertel des 
Longitudinaldurchmessers ausmacht, wahrend das vorderste Korper- 
viertel des Thieres starker verjiingt ist, In longitudinaler Bichtung 
sind alle vier Flachen der in der Eegel gerade gestreckten Thiere fast 
gleickmassig gewolbt. Auf Quersclmitten sind sie, der Bauchtasche 
entsprecliend, in der vordern Halfte, ahnlich wie G. synethes drei- 
eckig, in der hintern dagegen wie G. spatiosus rund. 

Der grdsste Durchmesser des halbkugelformigen Saugnapfes 
betragt etwa ein Viertel der Korperlange (1,3 mm) bei einer Tiefe 
von 0,8 mm und einer Dicke der Muskelwandung von 0,4 mm. 

Die Korpercuticula ist 0.045—0,05 mm dick, und die am 
vordern Korperpole beflndlichen Papillen besitzen eine Lange von 
0,015—0,02 mm. 

Der Eingang zur Bauchtasche liegt sehr weit nach vorn, 
nur 0,25—0,35 mm hinter der Mundoffnung. Nach hinten zu reicht 
die Tasclie bis dicht an den Saugnapf und besitzt hier mit der 
Tasche von G . cobbolcli in so fern eine gewisse Aehnlichkeit. als 
aucli bei G. mancupatus ein dem Segmente einer Kugel entsprechender 
Zapfen in dieselbe hineinragt. in welchem die mannliclien und weib- 
lichen Genitalorgane liegen. Der Zapfen ragt aber im Gegensatz 
zur vorigen Art nicht so sehr von der Eiickentlache, sondern fast 
genau von hinten her liinein, so dass die Taschenhohle nach hinten 
mit einem ringfdrmigen Spalte endigt, welcher sich an der Dorsal- 
und Ventralflache weiter nach hinten erstreckt als an den beiden 
Seitenflachen (Fig. 68. 69 c u. 71). Auf Quersclmitten besitzt die 
Tasche die Form eines mit der Basis dorsalwarts gerichteten gleich- 
schenkligeu Dreiecks, dessen Winkel sich aber in der hintern Korper- 
halfte immer mehr, fast bis zu einem Kreise abrunden (Fig. 69 a—c). 
Die Lange der Basis des Dreiecks verhalt sich zur Lange der 
Schenkel wie 4:5. In Bezug auf die Geraumigkeit der Tasche 
steht G. mancupatus in der Mitte zwischen G. synethes und G. spatiosus . 
Die Ecken der Taschen sind nur 0,25—0,35 mm von der Ivorper- 
oberflache entfernt, und die Seitenwiilste des Ivorpers besitzen nur 
eine Dicke von 0.3—0.4 mm, wahrend der Biickenwulst 0,4—0,5 mm 
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dick ist (Fig*. 68 u. 69 a—c). Die Dicke des Korperringes in den 
hintern Absclmitten betragt ebenfalls nur 0,4—0,5 mm. 

Der kuglige Pharynx ist verhaltnissmassig kraftig entwickelt; 
sein Durchmesser betragt 0,6—0,75 mm, und seine Muskelwandung 
ist 0,2—0,24 mm dick. Der Oesophagus ist etwas langer (0,75 
bis 1,0 mm) als der Pharynx und theilt sich weit hinter der Genital- 
offnung (Fig. 68, 69 a u. 70) in die beiden 0,2—0,24 mm weiten 
Darmschenkel, welche ahnlich wie bei G. spatiosns , unter einem 
halbkreisformigen Bogen (Fig. 67) aus einander tretend, sich sofort 
an die Seitenflachen des Ivorpers begeben, um in der Mitte derselben 
nach liinten zu verlaufen. Im Gegensatz zu G . spatiosns sind sie 
sehr stark geschlangelt und endigen erst im Niveau des vordern 
Randes des Saugnapfes, lateral von den Hoden (Fig. 67, 68 69 c 
u. 71). 

Die Genital of filling liegt 0,7—0,8 mm hinter dem Eingang 
zur Bauchtasche, vor der Gabelstelle der Darmschenkel (Fig. 68 u. 70) 
und liegt auf einer ahnlichen Hervorragung wie bei G. elongatus , 
die jedoch an ilirer Oberflache nicht glatt ist, sondern concentrisch 
geringelt erscheint (Fig. 70). Das Genitalatrium ist verhaltniss¬ 
massig klein und die Genitalpapille nur schwacli entwickelt. 

Ganz eigenthumlich ist die Lage der Hoden. Sie 
liegen zwar auch wie bei G. cobbolcli in dem in die Bauch¬ 
tasche von hinten her hineinragenden Zap fen, aber nicht in 
der Medianebene des Ivorpers, sondern neben ein¬ 
ander, der eine etwas weiter nach hinten und mehr ventral, der 
andere etwas weiter nach vorn und mehr dorsal, jedoch nicht dicht 
an einander, sondern der Zwischenraum zwischen ilmen betragt 
noch 0,6—0,8 mm und dient zur Aufnahme der weiblichen Genital- 
driisen. Die Hoden sind stark gelappt und wie bei G. syncthcs in 
der Querrichtung abgeflacht, scheibenformig. Ihr kurzer (Quer-) 
Durchmesser betragt 0,5—0,8 mm und die senkrecht auf diesem 
stehenden Durchmesser 1.5—1,5 mm. Die an ilirer Lateralflache 
entspringenden Vasa efferentia wenden sich ahnlich wie bei 
G. cobbolcli zunachst nach hinten, um dann nach vorn umzubiegen und 
schliesslicli an den Seitenflachen des Korpers dorsal von den Darm- 
schenkeln weiter zu verlaufen (Fig. 69 c). Im hintern Elide der 
vordern Ivorperhalfte vereinigen sie sich, bogenformig zusammen- 
tretend, zur Vesicula seminal is, welche zusammen mit der 
kurzen und nur scliwach geschlangelten, mit einer 0,02—0,025 mm 
dicken Muskelwandung ausgestatteten Pars musculosa einen 1,25 
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bis U5 mm langen unci mir 0,25—0,3 mm dicken Ivnaul bildet. 
Dieser zieht reclits Oder links neben der Mittellinie der Dorsalflache 
nach vorn nnd geht in die 1,0—1,2 mm lange Pars prostatica 
fiber, welclie, in den Ductus ejaculatorius iibergehend, sich mit dem 
Me tr a tern! zu dem in der Regel birnformig erweiterten Ductus 
liermaphroditicus (Fig. 70) verbindet. Audi die Pars prostatica ver- 
lauft nicht in der Medianlinie, sondern diclit neben und dorsal von 
dem sie begleitenden Endabschnitt des Uterus (Fig. 67). 

Die Dotterstocke bestehen ans verhaltnissmassig grossern 
Gruppen, die, in dichtmascliigen Netzen angeordnet, sich nicht nur 
in den Seitenwiilsten des Korpers ausbreiten, sondern auch auf die 
Riickenflache erstrecken (Fig. 69 b u. c). Das Dotterreservoir be- 
findet sich zwischen den beiden Hoden etwas seitlich und ventral 
hinter der Sehalendriise (Fig. 71). 

Der birnformige Keimstock (dorsoventraler Durchmesser 0,35 
bis 0,4 mm, Querdurchmesser 0.22—0,25 mm) liegt etwas seitlich 
von der Meclianlinie an der medianen Flache des hintern Hodens, 
in der Nahe des dorsalen Randes clesselben (Fig. 71). Der aus 
seinem ventralen Pole hervorgehende Keimgang tritt in einem 
Sformig gekrtimmten Bogen (Fig. 71) in den dorsalen Pol der ovalen 
0,3 mm langen nnd 0,18 mm breiten Sehalendriise, welclie ventral 
und etwas vor dem Keimstock gelegen ist (Fig. 71). 

Der Uterus tritt aus dem ventralen Pole der Sehalendriise 
hervor und wendet sich sofort dorsahvarts etwas nach vorn, urn 
zwischen den beiden Hoden im vordern Elide des in die Baucli- 
tasclie hineinragenden Zapfens (Fig. 69 c u. 71) und zwar an der 
Seite des Keimstocks (Fig. 71) sich in einem nach liinten offenen 
Bogen nach liinten an die Riickenflache des Thieres heranzuschlangeln 
und dann, sich nach vorn wendend, an dieser weiter zn ver- 
laufen. Bis zum hintern Elide der Vesicula seminalis bildet er in 
der Mitte der Riickenflache, ahnlich wie bei G. cobboldi , ausgiebige 
Schlangelungen. Er ist hier stark erweitert und mit Eiern voll 
gefiillt. Alsdann weiclit er von der Medianlinie etwas ab und be- 
gleitet in fast gerader Richtung das Vas deferens an seiner ven¬ 
tralen rechten Oder linken Seite (Fig. 67, 68 u. 69b). Die Eier 
haben einen Langsdnrchniesser von 0,125—0,135 mm und einen 
Querdurchmesser von 0,065—0,07 mm. 

Der Verlauf des langen LAUREn’schen Canals verhalt sich ahn¬ 
lich wie bei G. cobboldi. Seine Ausmunclungsstelle liegt etwas hinter 
dem Niveau der vordern Randes des Saugnapfes. Auch die Ex- 
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cretionsblase hat eine ahnliche Lage und Gestalt wie bei der 
vorigen Art (Fig. 68). Der Excretionsporus befindet sich 0,25 mm 
hinter der Ausmilndungsstelle des LAURER’schen Canals. 


e) Querschnitt der Tasclie dreieckig mit ventral- 
warts gericliteter, sehr stumpfer Spitzen; die beiden 
andern, der Basis anliegendeu Winkel gabelformig 

g e t h e i 11. 

9. Ga strath yt a jc minutus Fischde. 

(Taf. 28, Fig. 72—76.) 

1901. Gastrothylax minutus F^ischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 372. 

1902. Gastrothylax minutus Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Fvdnigsberg, p. 33. 

Gastrothylax minutus ist die kleinste Art der Gattung Gastro¬ 
thylax . Sie ist nnr in folgenden 2 Glasern der Berliner Sammlung, 
aber in sehr zahlreichen Exemplaren vertreten: 

1 Glas No. F. 734 tragt die Aufsclirift: Amphistomunu Antilope, 
Kamerun, Jaunde (Aug. 1893); Zenker S.“ 

2. Glas No. F. 698 ist bezeiehnet mit: „Aniphistomum; Wasser- 
bock, Tragelaphus scryptus; Jaunde (Kamerun) 94; Zenker S.“ 

Die Lange der Thiere schwankt zwischen 3 und 7 mm, die 
meisten sind jedoch 4—5 mm lang und liaben ahulicli wie G. cobboicli 
eine birnformige Gestalt, deren Querdurchmesser mehr als die 
Halfte des Langsdurchmessers betragt. Einige Exemplare sind 
mehr lang gestreckt und schlank. Der wesentlichste Unterschied 
in Bezug auf die Korpergestalt zwischen G. cobboldi und G. minutus 
besteht jedoch darin, dass letztere in dorsoventraler Richtung in 
der Regel stark abgeplattet sind. Auf Querschnitten erscheint das 
Thier daher meist in Form eines Qneroyals (Fig. 75 u. 76). Sein 
dorsoventraler Durchmesser verhalt sich zum queren in der Korper- 
mitte wie 3:5, in der Holie der Genitaloffnung und der Genital- 
drttsen wie 2:3 (Fig. 75a—c u. 76). 

Der Eingang zur Bauchtasche liegt 0,4—0,5 mm hinter der 
Mundoffnung. An ihrem hintern Ende verhalt sich die Tasche 
ebenso wie bei G. mancupatus. Audi hier ragt von hinten her ein 
Zapfen in dieselbe hinein, der jedoch bedeutend grosser ist als bei 
G. mancupatus (Fig. 72 u. 73). Auf Querschnitten erscheint die 
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Tasche selir complicirt, lasst sicli aber auf die Form eines Dreiecks 
zuriickfuhren, dessen ventral warts gerichtete Spitze selir stumpf, 
mehr Oder weniger abgerundet ersclieint und dessen beide andern, 
der Basis anliegenden Winkel gabelfdrmig getheilt sind (vgl. Fig. 75 
u. 76). Die Geraumigkeit der Tasche ist selir gering. In der 
Mittellinie der Yentralflaehe reiclit sie zwar bis auf 0.25 — 0.3 mm 
an die Oberflache des Ivorpers lieran, dock sind die Spitzen der beiden 
dorsalen Gabeln 0.6—0,75 mm von derselben entfernt. Durch diese 
eigentliiimliche Form der Tasche wind der Ivorper in 5 Wiilste ge¬ 
theilt, namlich in: einen dorsalen 0,8—1,0 mm dicken, in welchem 
hauptsachlich die Genitalleitungswege verlaufen, zwei laterale 0,5 bis 
0,6 mm dicke, in denen sicli die Darmschenkel hinschlangeln, und 
zwei ventrale 0,8—0,9 mm dicke, in welchen sicli die Dotterstocke 
ausbreiten (vgl. Fig. 72, 73 u. 75). 

Der Saugnapf ist fast kuglig, tief in den Leib hineingezogen. 
Sein Dnrchmesser betragt etwas iiber ein Viertel der Kdrperlange, 
1,3 mm, bei einer Tiefe von 0,7 mm und eiuer Dicke der Muskel- 
wandung von 0,5 mm. 

Die Ivorpercuticula ist etwas diinner als bei den andern 
Gastrothylax-ArtQu, 0,04 — 0,045 mm, die Papillen am vordern Ivdrper- 
pole sind jedocli aucli bei G. minutus 0,015 — 0.017 mm lang. 

Der kuglige (0,5 — 0,6 mm im Dnrchmesser) oder schwach langs 
ovale Pharynx flihrt in den bedeutend kiirzern (0,3—0,35 mm) 
Oesophagus (Fig. 73 u. 74), welcher in fast gerader Richtung 
nach hinten verlauft, urn sich liinter der Genitaloffnung in die 
beiden Darmschenkel (Fig. 72, 73 n. 75a) zu theilen. Diese 
treten ahnlich wie bei G. cobholdi unter einem spitzen Winkel 
ans einander und begeben sich an die Seitenflachen des Ivorpers, um 
an diesen. jedocli der Euckenflache mehr genahert, zwisclien den beiden 
Spitzen der gabelformig getheilten dorsalen Ecken der Banchtasche 
(Fig. 75 b) diclit an den Seiteniiachen des Ivorpers nach hinten zu 
verlaufen und etwa im Niveau der Mitte der Hoden (vgl. Fig. 72, 75 c 
n. 76) zu endigen. In ilirem Verlaufe sind sie nur wenig ge- 
schlangelt (Fig. 72 u. 73). Ihr 0,2 — 0.25 mm weites Lumen er- 
sclieint bei einigen Exemplaren (Fig. 72) in dorsoventraler Richtung 
stark abgeflacht und bis 0,4 mm breit. 

In Bezug auf die Gen it al organ e schliesst sich G. minutus 
fast ganz dem G. mcmcnpatus an. Die 0,6—0,7 nun hinter dem 
Eingange zur Banchtasche liegende Genitaloffnung befindet sich 
ebenfalls auf einer etwa 0,6 mm breiten und 0,25 mm hohen rnnd- 
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lichen Erholmng, die aber nocli sehr viel deutlicher als bei G. man - 
cupatus eine concentrische Ringelung ilirer Oberflache erkennen lasst 
(Fig. 74). Am Grunde des verhaltnissmassig geraumigen Atriums 
erhebt sicli die kraftig entwickelte Genitalpapille, welche von dem 
Ductus liermaphroditicus durclibolirt wird. Bei einem Exemplar 
(Fig. 74) liabe ich denselben bei vorgestreckter Papille ganz aus- 
gestiilpt vorgefunden, so dass der Ductus ejaculatorius und das 
Metraterm auf der Spitze der Genitalpapille von einander gesondert 
in die Bauchtasclie ausmimdeten (vgl. aucli Fig. 4 \Paramph. cervi ]). 

Die scheibenformigen, stark gelappten Ho den sind verhaltniss¬ 
massig sehr gross (Fig. 72). Ihr kurzer (Quer-)Durchmesser betragt 
0,4—0,5 mm und die auf diesem senkrecht stehenden 0,7—0,8 mm. 
Auch bei G. minutus liegen beide Hoden in dem in die Bauch- 
tasclie hineinragenden Zapfen, jedoch verhaltnissmassig weiter (0,6 
bis 0,8 mm) aus einander als bei G. mancupatus , der eine melir 
ventral und hinten, der andere mehr vorn und etwas dorsal (Fig. 72, 
75 c u. 76). 

Eine grossere Abweicliung von G. mancupatus weisen die mann- 
lichen Leitungscanale in so fern auf, als sich die Vasa efferentia 
sclion, gleicli nachdem sie hinter der dorsalen Spalte der Bauchtasclie 
nach vorn umgebogen und an die Ruckenflache getreten sind, zum 
Yas deferens vereinigen. Dieses ist ausserordentlich stark ge- 
schlangelt und bildet einen 2.0—2,5 mm langen und 0,3—0,4 mm 
dicken Knaul, welcher in seinem ganzen Verlaufe nicht in der 
Medianlinie, sondern rechts Oder links yon derselben gelegen ist. 
Seine \veit grossere Vorderhalfte wird von der Pars musculosa 
gebildet, deren Muskelwandung 0,025—0,03 mm dick ist (vgl. Fig. 72 
u. 73). Auffallend kurz (0,4—0,6 mm) ist die ebenfalls neben der 
Mittellinie (Fig. 72) und dorsal von dem auf der andern Seite der 
Medianebene sie begleitenden Metraterm yerlaufende Pars pro- 
s t a t i c a. 

Yon den weiblichen Genital or g alien unterscheiden sich 
die Dotterstocke am meisten nicht nur yon denjenigen des 
G . mancupatus , sondern auch von denen der iibrigen Arten dieser 
Gattung dadurch, dass sie ausserordentlich stark entwickelt sind 
(Fig. 75, 76). Die aus den Dotterstocksfollikeln bestehenden Gruppen 
sind nicht nur sehr gross, sondern auch dicht neben einander ge- 
lagert, lassen aber trotzdem noch die netzformige Anordnung er¬ 
kennen. 

Die Ijage des Dotterreservoirs, des birnformigen (0,35 bis 
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0,38 mm langen und 0,18—0,22 breiten) Keimstocks und der 
ovaleii 0,24—0,26 mm langen und 0,14—0,15 mm breiten Sclialen- 
driise ist dieselbe wie bei G. mancupatus (vgl. Fig. 76, 71. 73, 
75c, 76 u. Textfig. N). Audi der Uterus zeigt einen ahnliclien 
Verlauf wie bei der letzt genannten Art, ist aber niclit nur in seinen 
hintern Abschnitten, sondern aucli bis etwa zur Greuze des vordern 
und mittlern Korperdrittels in der Eegel weit starker geschlangelt 
(vgl. Fig. 67, 68, 72 u. 73) und halt sicli in seinem ganzen Verlaufe 
liocli mehr seitlich vom Vas deferens. Die Eier sind im Veriialtniss 
zur Korperlange des Thieres selir gross. Ihr Laiigsdiirchmesser be- 
tragt wie bei G. mancupatus 0,125—0,135 mm, der Querdurchmesser 
0,065—0,07 mm. 



Weibliche Genitalorgane von Gastrothylax minutus ans Antilope sp., 
Kamerun. Berl. Samml. No. F. 73t. Naeli Sagittalschnitten scherna- 
tiscli dargestellt. 

Erklarung- der Buchstaben siehe Textfig. A u. L. 


Der lange Laurer’scIic Canal (Fig. 73 u. Textfig. N) mlindet 
etwas vor der Alitte des Saugnapfes in der Mittellinie der Eiicken- 
flaclie, und der Excretionsporus befindet sich 0,15 mm dahinter. Die 
Excretionsblase ist ahnlich wie bei G. eobboldi und G . mancit- 
patus lang gestreckt und reiclit, deni Grunde des Saugnapfes an- 
liegend, bis dicht an die ventrale Spalte der Bauchtasclie (vgl. Fig. 73, 
75 c u. Textfig. X). 
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D. Species inqnirenilae. 

3 Arten von Saugethierparamphistomiden, namlich: Amphistomnm 
explanation Cbepl. 1847, Amphistomnm gigantocotyle Beds. (Otto 1896) 
und Paramplu so. (S. 594) sind noch nicht so hinreichend be- 
kannt, dass sie dem aufgestellten System eingereiht werden konnten. 
Da sie aber Pharyugealtaschen anscheinend nicht be- 
sitzen, so will ich sie im Anschlusse an die Paramphistominen 
anfuhren, gleichzeitig jedoch hervorhebeu, dass sie, abgesehen von 
manchen anatomischen Abweicliungen, sicli dadurch von den Param- 
phistominen nnterscheiden, dass der Wirth der erst ge~ 
nannten Art zwar auch ein Paarhufer mit dreitheiligen Magen ist, 
aber nicht zu den Wiederkauern gehdrt und dass die 
beiden andem Arten nicht in den Vonnagen, sondern in den 
G alien we gen von Wiederkauern gefunden worden sind. 


1 . Amphistomnm gigantocotyle Beds. 

1896. Amphistomnm gigantocotyle- Beds, n . sp, in litt., Otto , Beitr. z. 
Anat. u. Histol. d. Ampbistomid., in: Zeitschr. Thiermed. vergl. Path., 
V. 22, p. 19-20. 

1902. Amphistomvm gigantocotyle Fischoedee, Die Paramphistomiden 
der Saugethiere, Inaug.-Diss. Ivonigsberg, p. 34. 

Die einzigen Angaben uber dieses von Be ANDES im Magen von 
Hippopotamus amphibius gefundene Tbier stammen von Otto (1896), be- 
zieben sich jedocb nur auf die Untersuchung eines einzigen, stark ge- 
scbrumpften und dazu noch „nicht vollig gescblecbtsreifen 44 Exemplars. 
Die Haiiptmasse des Korpers stellt der macbtig entwickelte Saugnapf dar, 
an dessen convexer Flacbe der eigentliche Korper sitzt. Derselbe ist 
nacb vorn zugespitzt und so stark nacli der Bauckseite gekrummt, dass 
die Mundoffnung clicbt vor dem Saugnapf liegt. 

Im biesigen Zoologiscben Museum befinden sicb 2 Exemplare dieser 
Art mit der Bezeichnung: n Amph. gigantocotyle Beds., e ventriculo Hippo¬ 
potami amphibii Afrika, Dr. Buchneb G. u . Das eine Exemplar ist 
6 mm laug und 6 mm breit, das andere 7 mm lang und 5 mm breit. 
Die runde Oeffnung des balbkuglig ausgeboblten Saugnapfes besitzt bei 
beiden Exemplaren einen Durchmesser von 3,0 mm. Etwa in der Hitte 
zwiscben der Mundoffnung und dem vordern Bande des Saugnapfes liegt 
die von einem starken Biugwulste umgebene Genitaloffnuug, aus welcber 
die scbon mit blossem Auge deutlicb erkennbare Papille herausragt. Das 
wertbvolle Material durfte natiirlicb zur weitern Untersuchung nicht ver- 
wandt werden, so dass ich aus eigener Anscliauung weitere Angaben nicht 
macben kann. 
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Nach Otto ist der Pharynx stark musculos, der Oesophagus 
kurz, die von ihrer Ursprungsstelle stark divergirenden Darmschenkel 
verlaufen an beiden Seiten des Tbieres nach hinten. Etwa in der Mitte 
des Saugnapfes bemerkte Otto nur ein en seicht gekerbten Hoden, 
in der Mitte des Buckens, links von der Medianebene die stark ge- 
schlangelte Samenblase, aus dem der „stark musculose Ductus ejaculatorius“ 
hervorging, ,,welcher an seinem Endstuck mit einer ziemlich laugen 
Prostata umgeben war. Der Ductus ejaculatorius und die Vagina mtinden 
getrennt auf einer kleinen Papille. Die Dotterstacke erstrecken sich vom 
Kopfende bis an den Saugnapf. Der birnformige Keimstock liegt direct 
hinter dem Hoden. Die Schalendruse ist „ziemlich ansehnlich ent- 
wickelt“. Der aus „zahlreichen, auf einem Knauel zusammengeballten 
Schlingen“ bestehende Uterus liegt in der Mitte des Biickens, 
rechts von der Medianebene und zieht von hier „in vielfachen Windungen w 
zur Geschlechtsbffnung hin. 

2 . Amphistomum explanatum Crepl. 

1847. Amphistomnin explanation Creprin, Beschr. zweier neuen Amphi- 
stomen-Arten a. d. Zebu-Ochseu, in: Arch. Naturg., Jg. 13, V. 1, 
p. 34—35. 

1850. Amphixtomum explanation Diesing, Syst. helm., V. 1, p. 402. 
1897. Ampliistonmm explanation Bailliet et Gomy, Une nouv. affect, 
paras, des Bo vines de Cochinchine, in: CB. Soc. Biol. Paris (seance 
du 26 juin). 

1902. Aniphistonnon explanation Fischoeder, Die Paramphistomiden 
der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 34. 

Im Ductus hepaticus und in der Gallenblase eines Zeburindes fand 
GURLT im Jahre 1846 4 Amphistomen, die er zwar schon selbst als eine 
neue Art erkannte, jedoch noch zur Untersuchung an Creplin sandte. 
CRErLIN nannte sie AinpldMoinuni explanation (1847). Seine Beschreibung 
bezieht sich jedoch, da er ,.zur Erforschung der innern Theile von diesen 
wenigen Exemplaren keins aufopfern“ durfte, nur auf die aussern 
Formverhaltnisse. Darnach sind die Thiere 4—4 s / 4 Linien lang 
und l 3 / 4 —2 Linien breit, von hellbrauner Farbe und lanzettformiger 
Form u ; das Vorderende diinn, „das Hinterende breit. stumpf abgerundet, 
niedergedriickt“. Der bauchstandige Saugnapf besitzt eine „kurz ellip- 
tische“, nach hinten verengte Oeffnung von 1 n / s —l J / 4 Linien Lange und 
r> / 8 — 7 /s Linien Breite. Der querlangliche Geschlechtsporus war 5 / s Linien, 
bei 1 Exemplar jedoch nur s / s Linien vom Vorderende entfernt. 

Die nachsten Angaben iiber das Vorkommeu von Amphistomiden in 
den Gallenwegen stammen erst von Eailliet u. GOoMY' (1897). Letzterer 
fand sie zunachst einige ]\Iale hei einem Einde in Goap und dann bei 
alien in Saigon geschlachteten Binderarten (Boeufs du Cambadge, Buffle 
de Plnde et parfois Zebus“). Die Beschreibung der aussern Formverhalt¬ 
nisse der Thiere entspricht im AVesentlichen den Angaben Creplin’s. 
Darnach sind die weisslichen Thiere 10—13 mm lang und 4—5 mm 
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breit. Der ca. 4 mm breite Saugnapf besitzt eine elliptische Oeffnung. 
Der quer ovale Genitalporus ist 1,5— 1,8 mm vom Vorderende entfernt, 
die Eier 110—120 u lang und 66 — 72 p breit. Rallliet u. Gomy 
machen auch einige Angaben liber den innern Ban des Thieres und lieben 
besonders hervor, dass es nacli demselben Typus gebaut zu sein sclieint 
wie Ampli. ronirmn. Die beiden blinden Darmschenkel endigen vor dem 
vordern Rande des Saugnapfes, die beiden stark gelappten Hoden liogen 
kinter einander in der Mitte des Korpers, der Keimstoek dabinter im 
Niveau der blinden Enden der Darmschenkel, und die stark entwickelten 
zu beiden Seiten des Thieres liegenden Dotterstocke, beginnen etwas 
hinter dem Pharynx und reichen bis zum Saugnapf. Der stark mit Eiern 
gefullte Uterus endlich verlauft stark geschlangelt in der Medianzone. 
Auf Grund der aussern Formverhaltnisse und mit Riicksicht auf ihr Yor- 
kommen in den Gallenwegen halten Railliet u. Gomy die von ihnen ge- 
fundenen Tliiere fur identisch mit dem CREPLlx’schen Amphistomum 
explanation . 


3. JPavamphistomum, sp. 

(Taf. 28, Fig. 77 a ti. b.) 

Unter dem mir zur Verfiigung stehenden Material der Wiener 
Sammlung* befand sieli ein Glas — oline Nummer — mit der Auf- 
schrift: „Amph. explanation Crepl., Bos taurus (indicus), Calcutta^, 
welches nur ein der Flaclie nach dnrchschnittenes, roth 
tin girt es Exemplar enthielt. Nach Fertigstellung der Arbeit 
liabe ich Originalexemplare von Ampli. explanation erhalten. Ein 
Vergleich derselben mit dem mir vorliegenden Exemplar hat er- 
geben, dass dieses nicht Ampli. explanation , sondern eine neue Art 
ist. Weitere Mittheilungen behalte ich mir vor. 

Das in dorsoventraler Richtnng stark abgeflachte 4,5 mm lange 
Thier ist von elliptischer Gestalt, vorn nnd liinten abgerundet. Der 
Querdurchmesser betragt in der Mitte des Korpers 1,9 mm, in der 
Mitte der vordern Korperhalfte 1,5 mm und in der Mitte der 
hintern Korperhalfte 1,8 mm (Fig. 77a u. b). Der kleine Saug¬ 
napf erscheint von der Bauchflache betrachtet rund, 1,0 mm im 
Durchmesser. Seine nach hinten zu etwas spitz zulaufende Oeffnung 
besitzt einen Querdurchmesser von 0,8 mm und einen Langsdurch- 
messer von 0,33 mm (Fig. 77 a). Die quer ovale (0,4 mm im Durch¬ 
messer) Mundoffnung fiihrt in den kraftigen runden Pharynx, 
dessen Durchmesser 0,75 mm betragt und aus dessen Grunde ein 
kurzer (0,25 mm) aber mit kraftiger (0,1 mm starker) Muskel- 
wandung ausgestattete Oesophagus hervorgeht. Dieser tlieilt 
sieli in der Mitte der vordern Korperhalfte in die beiden Darm- 
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schenk el, welche, in querer Richtung aus einander tretend, in einer 
Entfernung von 0,3 mm von den Seitenrandern rechtwinklig (Fig. 77 b) 
nach hinten umbiegen, um dann in der Nahe der Riickenflache 
schwack gescklangelt und parallel zu den Seitenflachen nack hinten 
zu verlaufen, wo sie in der Hohe des vordern Randes des Sang- 
napfes en digen. Ilir Lumen betragt 0,25—0.3 mm. Die Lien it al- 
organe sind erst in der Anlage vorhanden. Etwas hinter der 
Mitte des Ivorpers bemerkt man an der Ventralflacke den vordern 
und 0,4 mm sclirag rechts hinter ihm den hintern Hoden von un- 
regelmassig ovaler Gestalt. Vor deni vordern Hoden, jedoch etwas 
mehr dorsal, liegt die Yesicula seminal is in Form eines kurz 
gescklangelten (0.3 mm im Durchmesser) Knauls, aus welcher die 
Pars musculosa hervorgeht. Das Yas deferens verlauft in langen 
Schlingen nicht nur in der dorsalen, sondern aucli in der ventral en 
Halfte des mir vorliegenden Exemplars (Fig. 77 a u. b), zwischen den 
beiden Darmschenkeln einerseits und zwischen dem Uterus und 
der Gescklechtsoffnung anderseits. Letztere liegt am Ende 
des vordern Korperdrittels kurz hinter der Gabelstelle des Darms. 
Prostatadriisen habe ich nicht bemerkt, ebenso wenig konnte ich 
feststellen, ob vor der Ausmiindung eine Yereinigung des mannlichen 
und weiblicken Leitungscanals vorhanden ist oder nicht. Lateral 
von den Darmschenkeln siekt man vereinzelte kleine Gruppen von 
Dotterstocksfoilikeln in der ventralen Halfte sowohl wie in 
der dorsalen (Fig. 77a u. b). Der Keimstock liegt zwischen dem 
hintern Hoden und dem Saugnapfe. rechts von der Medianlinie, 
diclit an der Bauchflache, median hinter ihm die S chad en dr use 
(Fig. 77 a). 

Der Uterus verlauft zunachst zur Ventralflache (Fig. 77), um 
dann dorsalwarts nach hinten bis zur Mitte des Saugnapfes kinab 
zu steigen und sick dann wieder an der Riickenflache nach 
vorn zu schlangeln. Vor dem vordern Hoden tritt er an die Yentral- 
flache und verlauft liier ventral vom Yas deferens zur Genitaloffiiung 
(Fig. 77 a u. b). 


II. Unterfamilie Cladorchmae. 

Paramphistomiden mit 2 Pharyngealtascken. Korper mehr oder 
weniger stark abgeflacht, Saugnapf meist ausgesprochen bauch- 
standig, selten endstandig. Cuticula (mit Ausnahme von Clctdorchis 
(Stichorckis) giyanteus) nur 0,009—0,014 mm dick, liaiifig mit warzen- 
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artigen Anhangen ausgestattet; Ho den verastelt. Am Vas 
deferens fell It die Pars musculosa; statt dessen ein musculoser 
Sack — Cirrusbeutel —, welclier den distalen Tlieil der Yesicula 
seminalis und die Prostata — so fern sie vorlianden — einscliliesst. 
Be woliner des Dick-, seltener d es Dunndarms ver- 
schiedener Saugethiere. 

A. Genus Cladorchis Fischdr., 1901. 

Riickenflache starker gewolbt als Baucliflache, Seitenflachen 
abgerundet. Pharynx mit Sphincter ausgestattet. Meist 
Genitalnapf vorlianden. Hoden stark verastelt, neben 
Oder hinter einander. Cirrusbeutel allseitig geschlossen. Prostata 
kraftig entwickelt. Dotterstocksfollikel in der Kegel zu unregel- 
massig angeordneten, verschieden grossen Gruppen vereinigt. Mit 
Ausnahme von Cladorchis (Stichorchis) subtriquctrm Bewohner des 
Dickdarms von amerikanischen Hufthieren. 

a) Subgenus Cladorchis s. str . 

Ivdrper von der Form einer an der Baucliflache schwach ab- 
geflachten Birne. Saugnapf bauchstandig. Sphincter im 
Pharynx nicht scharf begrenzt. Hohlraum des Pharynx 
trichterformig, Pharyngealtaschen kraftig entwickelt. Darm- 
schenkel stark geschlangelt, den Seitenflachen des Ivorpers 
nicht dicht anliegend. Genitalnapf und Cirrusbeutel gross. 
Hoden neben einander im mittlern Korperdrittel. Yerlauf des 
Uterus ahnlich wie bei Genus Paramphistomnm. Dotterstocke reich- 
licli entwickelt, auf Bauch- und Eiickenflache sich ausdelmend. 
Tyjiische Art: Cladorchis ( Cladorchis ) pyriformis (Dies.). 

1. Cladorchis ( Cladorchis ) pyriformis (Dies.). 

(Taf. 28, Fig. 78—79 u. Taf. 29, Fig. 80—81.) 

,1838. Amphistoma pijriforme Diesing, in: Ber. 15. Yers. Deutsck. 
Naturf. Aerzte, Prag, p. 189. 

1839. Am pin stoma, pyriforme Diesing, Nachtr. z. Monogr. d. Amphist., 
in: Ann. Wien. Mus. Naturg. p. 236. 

1845. Amphisioma pyriforvic Dujardin, Hist. nat. des helm. p. 334. 

1850. Amphistommn jtyriforine Diesing. Syst. Helm., Y. 1, p. 403. 

1901. Cladorchis pyriformis Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 373. 

1902. Cladorchis pyriformis Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 36. 
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Das von Natterer zusammen mit Amph. aspernm im Blinddarm 
von Tapirus amerieanns in grosser Anzahl gefundene Thier demonstrirte 
Diesing zuerst auf der 15. Yersammlung Deutscher Naturforscher und 
Aerzte in Prag im Jalire 1838 und nannte es wegen seiner birnformigen 
Korpergestalt Amphistoma pyriforme. Eine kurze Beschreibung giebt er 
aber erst ein Jabre spater (1839 p. 236) mit der Charakteristik „ corpore 
pyriform /, ore orbiculari terminali, limbo aeetabuU snetorii vcntralis pro - 
mtnnlo u . Als wesentlichsten Unterschied zwiseben Amph. pyriforme und 
^4. aspernm bebt Diesing bervor, class der Sauguajif durch einen aufge- 
worfeneu Band begrenzt ist und dass seine innere FJache „coucav und 
glatt 44 ist, wabrend sie bei Amph. aspernm Papillen tragt. 

Die von mir untersuchten Originalexemplare (Wiener Sammlung 
No. 989) entspreclien im Allgeineinen clen DiEsiNG’scben Angaben. 
Die Korperlange der Tliiere schwankt zwiseben 5 mid 12 mm, die 
meisten sind jedoch 7—10 mm lang. Die Bauehflacbe des birn- 
formigen Kbrpers ist scbwach abgeplattet. Den grossten Urn- 
fang bat das Thier am kintern Elide des mittlern Korperdrittels, in 
der Hobe des vordern Bandes des Saugnapfes, ayo der dorsoYentrale 
Durcbmesser die Halfte der Korperlange ausmacht, wabrend der 
Querdurebmesser bier ca. 1 mm Uinger ist. In der Hobe der Ge- 
scblechtsoffnnng ist der Querscbnitt fast kreisrund. sein Durcli- 
messer betragt bier et^Ya 1 / s der Korperlange. Das hintere Kiirper- 
ende ist balbkugelfonnig abgerundet. das Yordere, niebr zugespitzte 
Elide scbwacb Yentralwarts gekriimmt (Fig. 78 u. 79). Der kleine, 
ansgesproeben b a u c b s t a n d i g e (1,5—2,0 mm im Durcbmesser) 
Sangnapf liegt ungefabr an der Grenze des mittlern und hintern 
Drittels der Baucbflacbe. Er ist bei den meisten Exemptaren tief 
in den Leib hineingezogen (Fig. 79). Bei einzelnen IndiYiduen ragt 
jedocb der die Oeffnung umgebende Band etwas liber die Bauch- 
flache bervor. Die Entfernung des bintern Bandes des Saugnapfes 
vom hintern Korperrande betragt nocli 1,0—1,5 mm. Die Oeffnung 
des Saugnapfes ist rund. klein (0,5—0,7 mm im Durcbmesser), seine 
Tiefe betragt 1,0—1,5 mm bei einer Starke der Muskelwandung von 
etwa 0,5 mm. 

Die ziemlicb gut erhaltene, am Yorderende des Thieres in sanfte 
Querfalten gelegte Cuticula ist nur 0,009—0.014 mm dick und tragt 
nm die querovale, meist weit (0,2-0,3 mm im Querdurebmesser) 
stebende Mundoffnung ahnliche. bis 0,015 mm hobe und an der 
Basis bis 0,012 mm dicke couiscbe Papillen, wie sie aucli bei den 
Paramphistominen vorkommen. 

Die Mundoffnung fiibrt in den dorsoventral etwas abgeflacbten 
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0,4—0.5 nnn langen, am Eingang 0,2—0.2 mm breiten mid nacli 
liinten zu sich trichterfbrmig verengenden Hohlraum des Pharynx, 
welchev sicli ausser in den ventralwarts nacli liinten abgehenden 
Oesophagus noch in zwei zu beiden Seiten des letztern und etwas 
melir dorsal verlanfende Blindsacke fortsetzt (vgl. Fig. 79). Das 
Lumen dieser als Pharyngealtaschen bezeichneten, ca. 1 mm 
langen Blindsacke hat an seinem Ursprunge deuselben runden Quer- 
schnitt (ca. 0,03 mm) wie der Oesophagus (Fig. 81a), erweitert sich 
aber bald kolbenformig so weit, dass sein dorsoventraler Durchmesser 
bis 0,2 mm betragt (Fig. 79 a—c). Von aussen betrachtet, stellen 
beide Pharyngealtaschen einen dorsalwarts nacli liinten gerichteten 
Anliang dar, welcher den Pharynx an Lange um das Doppelte iiber- 
trifft. Derselbe ist dorsoventral etwas abgeflaclit und besitzt an 
seinem Ursprunge dieselbe Breite wie der Pharynx. Sein hinteres 
abgernndetes Elide ist jedocli etwas breiter. In der Mittellinie der 
dorsalen sowolil wie der ventralen FI a che des Anhanges 'verlauft je 
eine seichte Langsrinne, welclie der Grenze der beiden Tasclien ent- 
spricht, Am hintern Elide vereinigen sicli beide Rinnen und bilden 
hier eine etwas tiefere Furche, so dass das gauze Gebilde, von der 
Flache gesehen. am Hinterende herzformig eingeschnitten erscheint. 
Eine wirkliche Trenruing der Wandungen beider Tasclien besteht 
aber, wie man sich auf Querschnitten iiberzeugen kann (vgl. 
Fig. 81a—c), thatsachlich nicht. Nur von der hintern Furche ragt 
eine diinne Lage Bindegewebe zwischen die beiden Tasclien (Fig. 81 c), 
die sich aber nur etwa 0.05 mm weit nacli vorn erstreckt. Die 
Muskelwaudnng des Pharynx ist vorn nur etwa 0,1 mm stark, 
nimmt aber eutsprecliend der trichterformigen Verengung des 
Lumens bei gleichbleibenden Durchmesser des Pharynx (Fig. 80) 
nacli liinten gleichmassig zu (bis 0.3 mm) und gelit dann unmittelbar 
auf die Pharyngealtaschen iiber, die sie in einer Starke von 0.2 bis 
0,25 mm umgiebt. Am vordern Rande des Pharynx bilden die 
Ringmuskelfasern einen der Innenwandung der letztern anliegenden 
Sphincter, der jedocli nacli anssen nicht scliarf begrenzt erscheint 
(Fig. 80). Vor deni Sphincter sitzt deni Pharynx, von diesem durch 
eine diinne Parenchymlage geschieden. eine etwa 0,2 mm liohe 
Muskelkappe auf, welche auf Langsschnitten die Form eines 
Dreiecks besitzt (Fig. 80) und dieselbe Anordnung der Mnskelfasern 
aufweist wie der Pharynx selbst. 

Wie sclion angedentet, gelit der Oesophagus nicht in der 
Fortsetzung der Langsaxe des Pharynx, sondern in mehr ventraler 
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Richtung aus dem letztern hervor (Fig. 79 u. 80). Er ist 1,0—1,2 
lang imd theilt sich kurz vor der Geschlechtsoffnung in die beiden 
diinnen (0,4—0,5 mm im Durchmesser) Darmschenkel, welclie, 
unter einem sehr spitzen Winkel allmahlich aus einander tretend, 
in der Mitte der Seitenflachen, jedoch etwa 1,0—1.5 mm vom Seiten- 
rande des Korpers entfernt (Fig. 78 u. 79), unter nacli hinten zu- 
nehmender Schlangelung liinabsteigen und erst liinter dem Saug- 
napfe mit ihren blinden, nacli innen gebogenen und oft kolbenartig 
erweiterten Enden diclit neben einander zu endigen (Fig. 78 u. 79). 

Die G esch lech ts of fnung befmdet sich am hintersten 
Elide des vordern Korperdrittels, diclit hiuter der Gabelung 
des Darms. Die sie umgebende Musculatiir ist dadurch ausge- 
zeichnet, dass sie niclit nur dieselbe Anordnung zeigt wie in 
den Saugnapfen — Ring-, Radiiir- und Jleridionalfasern —, 
sondern dass sie aucli wie bei jenen von dem sie umgebenden 
Parenchym durch eine allseitig gesclilossene Lage Bindegewebe 
scliarf abgegrenzt ist, so dass hier von einem Genitalnapf 
(Fig. 79 u. 80) gesprochen werden muss, wie er bisher bei Amphi- 
stomen niclit bekannt war, jedoch von mir schon bei ParampJdstommn 
eotylopliorum beschrieben worden ist. Die Ringfasern haufen sich 
am ventraleii Eande des Genitalnapfes zu einem Sphincter, der 
freilich nacli aussen niclit scliarf abgegrenzt ist, wie es bei Claclorchis 
(Stich orchis) ghjanteus der Fall ist (vgl. Fig. 80 u. 91). Der Hohl- 
raum des Genitalnapfes stellt das Genitalatrium dar, in dessen 
Grunde sich eine flaclie, breite Papille erhebt. Der Genitalnapf hat 
annahernd die Form einer Kugel. deren Durchmesser 0,7—1,0 mm 
betragt; seine Muskelwandung ist 0,25—0,4 mm stark (Fig. 80). 

Die beiden Hoden liegen neben einander, im mittlern Ivorper- 
drittel, dicht an der Bauchflache des Thieres, zwischen den beiden 
Darmschenkeln einerseits und dem Bauch- und Genitalnapf ander- 
seits. Jeder Hoden besteht aus einer grosser it An z a lil 
von 0,2—0,4 mm dicken und bis zu 1 mm langen S chi a lichen, 
welche aus einem langen Mittelstuck hervorgehen und, sich mehrfach 
dichotomisch theilend, nacli alien Richtungen des Korpers mehr oder 
weniger stark gewunden aus einander treten. Die aus dem Mittel- 
stiick entspringenden Vasa efferentia verlaufen dorsal warts nach 
vorn und vereinigen sich etwa in der Holie des hintern Eandes des 
Genitalnapfes zum Yas deferens. Dieses bildet zunachst die stark 
geschlangelte und prall mit Sperma gefullte Vesicula seminalis, 
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welche einen 1,0—1,2 mm langen und 0,5—0,6 mm dicker] Knaul 
darstellt (Fig. 79 ir. 80). 

Wahrend sich nun die Vesicula seminalis bei den Param- 
phistominen in die mit dicker Muskelwandung ausgestattete Pars 
musculosa fortsetzt, welche in ihrem weitern Verlauf von der Pro¬ 
stata umgeben als Pars prostatica in den Ductus ejaculatorius iiber- 
geht, tritt liier der aus der Vesicula seminalis hervorgehende zwar 
verengte, aber liiclit besonders stark musculose, ausserst kurze 
(Fig. 80) Leitimgscanal in einen allseitig gesclilossenen 
musculo sen Sack hinein, welcher mit seinem distalen Ende 
unmittelbar an den Genitalnapf grenzt und als Cirrusbeutel in 
Anspruch genommen werden muss (Fig. 79 u. 80). Der Langsdurch- 
messer des ovalen Girrusbeutels betragt 0,8—1,0 mm, der Quer- 
durchmesser 0,6—0,75 mm. Gleiclr nacli dem Eintritt in den Cirrus- 
beutel enveitert sich das Vas deferens wieder zu einem geschlangelten 
Canal, der in seinem Ausselien der eben besprochenen Sanrmelblase 
vollkommen entspriclit und als Vesicula seminalis interna 
bezeichnet werden kann. Letztere nimmt die dorsale Halfte des 
Cirrusbeutels ein, wahrend die ventrale Halfte derselben mit Pro- 
statadriisen angefiillt ist (Fig. 79 u. 80). Aus der Vesicula 
seminalis interna geht ein enger Canal hervor, welcher in ziemlich 
gerader Richtung zwischen den Prostatadriisen zum distalen Pole 
des Cirrusbeutels verlauft und daher als Pars prostatica be¬ 
zeichnet werden muss. Trotz des Vorhandenseins eines allseitig ge- 
schlossenen musculosen Cirrusbeutels ist jedoch ein eigentlicher 
Cirrus — wenn man als solchen den hervorsttilpbaren Endabschnitt 
des mannlichen Leitungscanals auffasst — nicht vorhanden, sondern 
die ca. 0,3 mm lange Pars prostatica reiclit vielmehr bis an das 
distale Ende des Cirrusbeutels heran, und ihre Fortsetzung, der 
Ductus ejaculatorius, liegt nicht mehr im Cirrusbeut el, 
sondern er tritt in den unmittelbar an den Cirrusbeutel grenzenden 
Genitalnapf hinein, in dessen Muskelwandung er sich nach einem 
0,1—0,15 mm langen Verlaufe mit dem Metraterm zu einem ge- 
meinschaftliclien, 0,2—0,3 mm langen Ausfuhrungscanale, dem 
Ductus hermaphroditic us, vereinigt. Dieser durchbohrt die 
Genitalpapille und niiindet an der Spitze derselben in das Genital- 
atrium (Fig. 79 u. 80). 

Die beiden Dotterstocke liegen an den Seitenilachen des Tliieres 
zwischen diesen und den Darmschlingen und dehnen sich sowohl auf 
die Riicken- sowie auf die Bauchflache recht weit aus (Fig. 78). 
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Nach vorn reichen sie niclit ganz bis zur Hblie der Geschlechts- 
offnung, nach hinten erstrecken sie sicli dagegen bis hinter den 
Saugnapf. Die Dotterstocksfollikel sind zu selir kleinen Gruppen 
vereinigt, welche theils unregelmassig zerstreut sind, tlieils in sich 
kreuzenden Reihen angeordnet liegen, ahnlich wie bei der Gattung 
GastrotlnjJax. Die queren Dottergange vereinigen sick zu einem an- 
sehnlichen Dotterreservoir, welches hinter der Schalendriise liegt 
(Textfig. 0). Der ans ihm hervorgehende gemeinschaftliche Dotter- 
gang durchbohrt die Schalendriise an ihrer Dorsalflache nud miindet 
kurz hinter dem Ursprung des LAUREE’schen Canals in den 
Iveimgang. 

Der fast kuglige (0,4—0,5 min im Durchmesser) Iveimstock 
liegt im Niveau des vordern Randes des Saugnapfes dorsal von 
letzterm, nur wenig von der Mittellinie abweichend. Ans seinem 
dorsalen Pole entspringt der Iveimgang, der in einem ventralwarts 
offenen Bogen in die dorsal und etwas hinter dem Keimstock ge- 
legene, 0,6—0,8 mm lange und 0,4—0,5 mm breite Schalendriise 
tritt (siehe Textfig. 0). 



Fig.'O. 

Weibliche Genitalorgane von Cladorchis piriformis aus Tapirns ameri- 
canns. Wien. Samral. No. 98n. Nacli Sagittalschnitteu schematisch dar- 

^estellt. 

Erklarung der Buchstaben siehe Textfig. A. 


Aus ihrem ventralen Pole geht der Uterus hervor, welcher 
niclit so weit wie bei den Arten der Gattung Parcimphistomnm 
zur Tentralflache verlauft, sondern bald nach dem Verlassen der 
Schalendriise dorsalwarts umbiegt (Textfig. 0), urn an die Riicken- 
fiache zu treten und dann in ahnlicher Weise weiter zu verlaufen 
wie bei den Arten der Gattung Parcimphistomum. In der Hohe der 
Yesicula seminalis angelangt, wendet er sich pldtzlich ventralwarts, 



602 


F. Fischoeder, 


urn unmittelbar liinter dieser und dem Cirrusbeutel zwischen den 
vordersten Schlauchen der Hoden stark geschlangelt (Fig. 79 u. 80) 
an die Bauchflache zu treten und dann zinii Genitalnapf zu ge- 
langen. In seinem ganzen Verlauf besitzt der Uterus nur ein ver- 
haltnissmassig euges Lumen, ist jedoch stark mit Eiern geflillt, 
deren Langsdurchmesser 0,145—0,156 mm und der Querdurchmesser 
0,072—0,08 mm betragt. 

Tor dem Eintritt in die Schalendriise zweigt sicli aus dem 
Keimgang der LAURER’sche Canal ab und verlauft sehr wenig ge- 
selilangelt zur Rlickenflache, in deren Mittellinie er etwas hinter 
dem Niveau seines Ursprunges nacb aussen miindet (Fig. 79). 

Die grosse Excretionsblase liegt hinter den hintersten 
Uterusschlingen zwischen dem Saugnapf und der Rlickenflache 
(Fig. 79). Sie gelit in einen 1,0—1,5 mm langen Canal aus, welcher 
zwischen den beiden blinden Enden der Darmschenkel nach liinten 
verlauft und weit hinter dem Niveau des hintern Randes des Saug- 
napfes in der Mittellinie der Rlickenflache ausmiindet (Fig. 79). Eine 
Kreuzung zwischen der Excretionsblase und dem LAURER’schen 
Canal flndet nicht statt, ebenso wenig bei den andern Cladorcliinen . 


2. Cladorchis ( Cladorchis) asper (Dies.) 

(Taf. 29, Fig. 82-85.) 

1838. Amphistoma asper nm Diesing, in: Ber. 15. Vers. Deutsch. Naturf. 
Aerzte, Prag, p. 189. 

1839. Amphistoma ctspervm Diesing, Nachtr. z. Monogr. d. Amphist., 
in: Ann. Wien. Mus. Naturg., p. 236. 

1845. Amphistoma asperum Dujardin, Hist. nat. des Helm., p. 334. 
1850. Aviphistoma?)i astpemm Diesing, Syst. Helm., V. 1, p. 402. 

1901. Cladorchis asper FisCHOEDER, Die Paramphistomiden der Sauge- 
thiere, in: Zool. Anz., V. 24, p. 373. 

1902. Cladorchis asper FlSCHOEDER, Die Paramphistomiden der Sauge- 
thiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 39. 

Auch diese Art wurde gleichzeitig mit Amphistoiuum pyriformc von 
Diesing zunachst in Prag demonstrirt und dann im Nachtrag zur Mono¬ 
graphic der Amphistomen ausserlich beschrieben. DiESlNG charakterisirt 
sie hier als „J. corjiorc conico basi ohliquo , ore iertmnali orbiculari , ace- 
tahalo basilari aspero “ und hebt besonders hervor, dass der Saugnapf im 
Gegensatz zu Awph. pyriforme „mit einem schmalen Rande umgeben 44 
ist und dass „die innere concave Flache des Saugnapfes mit vielen kleinen 
Erhabenheiten besetzt 44 ist. 
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Meine Untersuchungen erstrecken sich auf: 

1. die von Natterer gleichzeitig mit Cladorchis pyriformis im 
Odeum des amerikanischen Tapirs gefundenen Originalexemplare 
(Wiener Sammlung Nr. 929). 

2. 1 von Brandes der Berliner Sammlung No. 3073 abgegebenes 
Exemplar mit der Bezeichnung: „Amphistoma asperum 1).; Tapirus 
americ. Int., jung.“ 

3. 1 von Diesing der Berliner Sammlung No. 2971 abgegebenes 
Exemplar mit der Aufschrift: „Amphistoma asperum Dies.; Tapirus 
amcricanus , Int. u 

Die a ussere Ivor per form (Fig. 82 u. 83) der mir vorliegen- 
den Thiere ist der des Cladorchis pyriformis selir alinlich. Der wesent- 
lichste Unterschied besteht nur darin. dass der Saugnapf bedeutend 
grosser, die ganze Korperform etwas gedrungener und die dorso- 
yeutrale Abflachung etwas starker ist. Die Individuen sind im All- 
gemeinen etwas kleiner als bei der vorigen Art. Hire Kdrperlange 
schwankt zwisclien 4 und 11 mm, die meisten sind jedocli 6—8 mm 
lang. Ein Unterschied zwisclien den kleinen, speciell aucli dem 
unter No. 3 genannten Exemplare und den grossen Thieren, wie 
ilm der daselbst gemachte Zusatz „jung“ voraussetzt, besteht nicht, 
denn aucli die kleinsten Exemplare besitzen meistens gut ausge- 
bildete Geschlechtsorgane und reife Eier. 

Fast die gauze hintere Halfte der Bauchliache wird yom Saug- 
napf eingenommen. welcher yon dem hintern und den beiden Seiten- 
randern des Korpers etwa nur 0.5 uberragt wird und, wie sehon 
Diesing betont, dadurch ganz besonders ausgezeichnet ist dass der 
Grand desselben mehr Oder weniger stark nach ausseii ausge- 
stlilpt und mit kleinen, dicht neben einander stehenden Papillen 
besetzt ist (Fig. 82 u. 83). Dadurch gewinnt die innere Auskleidung 
des Saugnapfes eine raulie Beschaffenheit, welche Diesing yeranlasst 
hat, das Thier „asperum“ zu nennen. Die yon einem schmalen 
Bande umgebene grosse Oeffnung des Saugnapfes ist kreisrund, ihr 
Durchmesser 2,5—4,0 mm lang. Der Saugnapf selbst hat die Form 
einer eingetriebenen Halbkugel (Fig. 83), deren Durchmesser 3,0 bis 
4.5 mm betragt und deren Muskelwandung nur 0,4—0.6 mm dick ist. 

Die Papillen haben die Form yon kurzen cylindrischen Er- 
hohungen, welche senkrecht auf ihrer Unterlage stehen und deren 
freie Enden abgerundet bezw. etwas kolbenformig verdickt sind 
(Fig. 83 u. 85). Sie stehen in einer Entfernung von 0,07—0,1 mm 
von einander, und ilire Hohe betragt 0,08—0,1 mm, ihr Querdurch- 
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messer 0,1—0,15 mm. Ueber clen histologischen Ban der 
Papillen komite icli naturlich an deni alien briichigen ^Material nicht 
die gewiinschte Auskimft erlangen. Ich babe nur feststellen kbnnen, 
dass die den Korper umgebende 0,009—0,014 mm dicke Cuticula sicli 
in das Innere des Saugnapfes fortsetzt, hier aber nur nocli eine Starke 
von 0,004—0,005 mm besitzt. In dieser Starke setzt sie sicli aucli 
auf die Papillen, jedoch nur etwa bis zu ihrer halben Hbhe fort. 
Hier wird sie plotzlich ausserst dlinn, katim 0,002 mm, und umgiebt 
als solclie die distalen abgerundeten Enden der Papillen. Audi die 
nnter der Ivbrpercuticiila liegenden grossen, stark granulirten Zellen 
sind hier nur sehr schwach und sparlich entwickelt (Fig. 85). An 
ihrer Stelle lindet sicli dagegen eine 0,018—0,02 dicke Scliicht von 
0,007—0,009 mm grossen, polygonalen, diclit an einander gelagerten 
Zellen (Fig. 85 Zs), zwischen denen die einzelnen Fasern der Radiar- 
musculatur an die Cuticula des Saugnapfes herantreten. Im Uebrigen 
ist aucli die Musculatur des ganzen Saugnapfes, insbesondere die 
Radiarfasern, nicht nur in der Nahe der Papiilen, sondern aucli in 
der Muskehvandung selbst viel schwacher entwickelt als bei den 
Iibrigen Parampliistomiden. Der geschilderte Bail der Papillen, ins¬ 
besondere die Starke Verdimnung der Cuticula und das Auftreten 
der unter der letztern liegenden Zellenschicht, erinnern an den von 
Looss (1886), Otto (1886) und Bkandes (1898) beschriebenen Bau 
der Bauchtasche der Gattung Gastrothylax und des Zitzenapparats 
von Gastrodiscus aegyptiacus Cobb., mit dem Unterscliiede jedoch, dass 
die Zellenschicht der Bauchtasche nicht aus palissadenartig neben ein¬ 
ander angeordneten, sondern potygonalen Zellen besteht. Es liegt 
daher die Vennuthung nahe, dass der Saugnapf bei Cladorchis ctsper 
neben seiner Function als Haftorgan aucli zur Aufnahme der Nahrung 
dient, in derselben Weise, wie es von den geiiannten Autoren be- 
ziiglich der Bauchtasche von Gastrothylcix und des Zitzenapparats von 
Gastrodiscus aegyptiacus angenommen wird. 

Audi der vordere Korperpol von Cladorchis cisper ist mit 
Papillen besetzt. Diese haben eine conische Form, sind nur 
0,015 mm lang, an der Basis 0,012 mm breit und zeigen denselben 
Bau, wie ihn auch die bei den meisten andern Paramphistomiden- 
arten an dieser Stelle vorkommenden Papillen aufweisen, welclie 

1) Die Papillen an der Yentralflache der Gattung Homalogaster 
PoiitiEB und im Saugnapfe von Amphislominn population Cobb, sind 
bisher noch nicht untersucht. 
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besonders um die Mundoffnung in betrachtlicher Anzabl ange- 
hauft sind. 

Der Pharynx zeigt im Wesentlichen dieselben Verhaltnisse 
wie bei der vorigen Art. Die Taschen sind jedoeli grosser (Fig. 82 
u. 83). Der Lftngsdurchmesser ilires Lumens betragt 0,5—0,8 mm. 
der Querdurchmesser 0.3—0,4 mm, die Dicke der Muskelwandung 
0,2—0.27 mm. Dei' am vordern Rande des Pharynx gelegene 
Sphincter ist deutlicher ansgepragt als bei CJadorchis pyriformis , 
nimmt jedoeli auch hier niclit die gauze Dicke der Muskelwandung 
des Pharynx ein, sondern stellt aucli liier nur einen etwa 0,1 mm 
dicken Muskelring dar, welcher der Innenwandung des Pharynx an- 
liegt (Fig. 84) und auch nach aussen nicht scharf begrenzt ist. Die 
in ahnlicher Weise wie bei Clad, pyriformis dem Pharynx aufsitzende 
Muskelkappe (Fig. 84) ist 0,3—0,4 mm hoch. Der Oesophagus 
ist etwas langer als bei CJadorchis pyriformis (1,5—1,8 mm) (Fig. 83 
u. 84). Dagegen verlaufen die Darmschenkel nicht bis zum 
hintersten Ivdrperende, sondern endigen schon am Grunde des Saug- 
napfes. Sie ziehen zunachst in querer Richtung bis fast dicht an 
die Seitenflachen der Korper, biegen dann rechtwinklig nach hinten 
um (Fig. 82) und verlaufen unter An fangs starker, dann aber ab- 
nehmender Schlangelung nach hinten (Fig. 82 u. 83). 

Die Genital off n ung liegt etwas mehr nach vorn als bei 
CJadorchis pyriformis , etwa in der Mitte der vordern Korperhalfte 
(Fig. 82 u. 83). Der Genitalnapf ist grosser und in dorso- 
ventraler Richtung etwas abgeflacht. Sein dorsoventraler Durch- 
messer betragt nur 0,7—0,8 mm und der senkrecht auf diesem 
stehende 1,0—1,2 mm. Die Muskelwandung ist 0,3—0,4 mm dick. 
Ein Sphincter am Eingang zum Atrium fehlt. 

Die Lage und Gestalt der Ho den ist wie bei der vorigen Art. 
Sie bestehen ebenfalls aus mehreren sich theilenden, 0,3—0,5 mm 
dicken und bis zu 1,0 mm langen Schlauchen, welche nach alien 
Richtungen divergiren (Fig. 82 u. 83). Die Yesicula semin alis 
externa hat die Form eines mehr kugligen Ivnauls, dessen Durch- 
messer 1.0—1.2 mm betragt und der wegen der grossen Ausdehnung 
des Cirrusbeutels bis dicht an der Ruckenflache heranreicht (Fig. 83 
u. 84). Der Langendurchmesser des Cirrusbeutels betragt 1,5 
bis 2,0 mm. Die Vesicula seminalis interna fiillt fast voll- 
standig den Innenraum des Cirrusbeutels aus, und die Prostata 
ist nur auf etwa den achten, distalen Theil desselben beschrankt 
(Fig. 83 u. 84). Der aus der 0,1—0,15 mm langen (Fig. 83 
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u. 84) Pars prostatica hervorgehende, ebenso kurze Ductus ejaculatorius 
vereinigt sicli in der Muskelwandung des Genitalnapfes mit dem 
Metratenn zum geineinschaftlichen Ausfiihrungscanal, der auf der 
kraftigen Genitalpapille ausmundet. 

Die weiblichen Genitalorgane zeigen mit Ausnahme der 
Dotterstocke fast keine Differenzen gegeniiber Cladorchis pxjri- 
formis. Diese erstrecken sicli nur auf das mittlere Korperdrittel der 
beiden Seitenflachen und dehnen sicli auch nur wenig auf die Bauch- 
und Biickenflache aus (Fig. 82). Die Follikel bilden grbssere 
Gruppen, welclie unregelmassig, aber ziemlich dicht neben einander 
liegen. 

Wegen der Grosse des Saugnapfes liegt der Iveimstock nicht 
im Niveau des vordern Randes, son der n etwas vor dem Grunde des 
Saugnapfes. Er ist ebenfalls fast kuglig, jedoch etwas grosser (0,5 
bis 0,6 mm Durchmesser). Sein Lageverhaltniss zur Sell a leu- 
dr use und dem Dotterreservoir ist dasselbe wie bei der erst- 
genannten Species (Textfig. P), ebenso die Grosse der Eier (0,145 



Weibliche Genitalorgane von Cladorchis asper aus Tapirus americanus, 
Brasilien. Wien. Saraml. No. 929. Nacli Sagittalschnitten scliematiscli 

dargestellt. 

Erklarung der Buchstaben sielie Textfig. A. 

bis 0,156 mm lang und 0,072—0,08 mm breit) und der Verlauf des 
Uterus. Auch der LAUREii’sche Canal mimdet in der Hohe der 
Schalendriise nacli aussen; ich fand ihn jedoch bei alien von mir 
untersuchten Thieren stark (bis 0,1 mm) enveitert und mit Detritus- 
massen gefiillt. Die Excretionsblase liegt dorsal vom 
Grunde des Saugnapfes, zwischen den beiden blinden Enden 
der Darmschenkel, und miindet etwas mehr nacli vorn als bei der 
vorigen Art, im Niveau des hintern Randes der Oeffnung des Saug¬ 
napfes, nach aussen. 
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b) Subgenus Taxorchis Fischde. 

Korper lang gestreckt, in der vordern Halfte stark abgeplattet 
und breit, in der liintern mehr abgerundet. Sangnapf end- 
standig, mit spaltformiger Oeffnnng. Darmschenkel 
breit, wenig geschlangelt, in der Xalie der Eiickenflaelie ver- 
laufend. Ho den neben e in an der im liintern Elide der vordern 
Korperhalfte. D otters to eke auf je einen schmalen L angs- 
streifen in der Mitte der Seitenflachen beschrankt, vom Hoden 
bis zum Sangnapf reichend. Iveimstock und Schalendriise kurz vor 
dem Saugnapf. Der ubrige Baum des Hinterkorpers, von den Hoden 
bis zum Saugnapf, wird fast ausscliliesslich von dem ausser- 
o r d e n 11 i c h stark entwickelten Uterus eingenommen, 
welcher zunachst an der Eiickenflaelie bis zu den Hoden nacli vorn 
verlauft, nm dann in sclirager Eichtung nach liinten an die Bauch- 
flache hinabzusteigen und an dieser wieder nach vorn zur Geschlechts- 
offnung zu verlaufen. 

Typische und einzige Art: Cladorchis (. Taxorcliis) schistocotyle 
Fischde, 

3. Cladorchis {Taxorcliis) sclt istoloti/le Fischde, 

(Taf. 29. Fig. 86—87 u. Tat 30, Fig. 88.) 

1901. Cladorchis ( Taxorchis ) schistocotyle Fischoedee, Die Parampkisto- 
miden der Saugethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 373. 

1902. Cladorchis (Taxorchis) schistocotyle Fischoedee, Die Paramphisto¬ 
miden der Saugethiere, Inaug.-Diss. Ivonigsberg, p. 40. 

In einem Glase der Wiener Sammlung (No. 955), welches die 
Bezeichnung „Amphisfonmm yiyanteum D., Dicotyles torquatns u trug, 
fand ich neben 26 Exemplaren von Cladorchis (Sticliorchis) giganteus 
2 Thieve, welche schon bei ausserev Betrachtung dadurch auffielen, 
dass sie nicht wie die iibrigen Exemplare einen banchstandigen, 
sondern einen endstandigen Saugnapf besassen, dessen nach 
liinten gerichtete Oeffilling einen dorsoventralen Spalt 
darstellte. Von der Seite betrachtet, haben die Thiere die Ge¬ 
stalt eines mit der Spitze nach vorn zugespitzten Keils, dessen 
hinterstes Korperftinftel etwas verjlingt ist (Fig. 87). Von der 
Bauch- bezw. Eiickenflaelie zeigen sie die Form einer Zunge, deren 
breitester Durchmesser an der Greuze des vordern und mittlern 
Korperdrittels liegt (Fig. 86). Der Korper ist in seiner vordern 
Halfte stark abgefiacht, rnndet sich aber nach hinten zu mehr und 
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mehr ab, so class er am hintern Korperende fast rimd erscheint 
(Fig. 88). Das eine Exemplar ist 20,5 mm lang. Den grcissten 
Querdurehmesser besitzt es an der Greuze des vordern und mittlern 
Ivdrperdrittels. Er betragt bier 7,0 mm, walirend der dorsoventrale 
Durchmesser an dieser Stelle nur 4,5 mm lang ist. Der grosste 
dorsoventrale Durchmesser liegt kurz vor dem Saugnapf, wo er deni 
Querdurehmesser gleich ist und 6,0 mm betragt. Der Saugnapf hat 
fast die Form einer seitlich abgeplatteten Halbkugel. deren dorso- 
ventraler Durchmesser 4,0 mm, der Querdurehmesser nur 3,2 mm, der 
Longitudinaldurehmesser 4,0 mm lang, und deren Muskelwandung 0,8 mm 
dick ist (Fig. 87). Die Oeffnung des Saugnapfes stellt eineu Spalt dar, 
dessen dorsaler Band abgerundet und der ventrale zugespitzt ist (Fig. 88). 
Der Langsdurchmesser der Oeffnung betragt 4,0 mm, der Querdurch- 
messer 1,2 mm. Das zweite Exemplar (Fig. 86) ist 19.5 mm lang; 
sein breitester Querdurehmesser 8,5 mm und der dorsoventrale an dieser 
Stelle 5,0 mm. Die Grdssenverhaltnisse des hintern Korpertheils 
entsprechen denjenigen des ersten Exemplars. 

Die weitere Untersuehung der Thiere wurde, da von der An- 
fertigung von Schnittserien Abstand genommen werden musste, nur 
an Totalpraparaten nacli Aufhellung in Kreosot vorgenommen. Das 
grossere Exemplar (Fig. 87) wurde vorlier mit Parakarmin gefarbt. 

Die verhaltnissmassig grosse Mundoffnung (1,5 mm im Durch¬ 
messer), flihrt in den 1,0 mm tiefen, napfformigen (Fig. 86 u. 87) 
Pharynx, dessen Muskelwandung 0,5—0,7 mm stark ist. Einen 
Sphincter bezw. eine Muskelkappe am vordern Rande des Pharynx 
babe ich nicht walirnehmen konnen. Die in der Verlangerung der 
Langsaxe des Pharynx liegenden (Fig. 87) Paryngealtaschen 
sind 1,5 mm lang und ihre Muskelwandung ca. 0,5 mm dick. Der 
3,5 mm lange Oesophagus verlauft zunachst parallel zur Yentral- 
hache nacli hinten, nm sicli dann plotzlich miter einem rechten 
(Fig. 87) Winkel dorsalwarts zu wenden und fast diclit an der 
Riickenflacke im Niveau der Geschlechtsoffnung in die beiden Darm- 
schenkel iiberzugehen (Fig. 86 u. 87). Diese treten unter einem 
fast rechten Winkel aus einander und verlaufen dann nicht in der 
Mitte der Seitenflachen, sondern der Riickenflacke mehr genahert 
(Fig. 87) nacli hinten, urn mit ihren blinden, etwas verjungten Enden 
etwa in der Hohe des vordren Randes des Saugnapfes zu endigen. 
Sie sind nur wenig geschlangelt, zeigen aber poschenartige Erwei- 
ernngen und Einschnurungen nnd sind seitlich abgeflacht 
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(Fig. 86 u. 87). Ihr Querdurchmesser betragt 0,6—1,0 mm und ihr 
Dorsoventraldurclimesser 1,0—2,5 mm. 

Die Genitaloffnung liegt ziemlich weit nacli vorn, in der 
Holie der Gabelstelle des Darms, 4,0 mm bezw. 4,5 mm vom vordern 
Ivorperende entfernt. Die das Genitalatrium umgebende Musculatur 
bildet ebenfalls einen fast kugligen Napf, dessen Durelnnesser 1,8 
bezw. 1.5 mm imd dessen Dicke der Muskelwandung 0,6 mm 
betragt. 

Ganz charakteristisch ist die Lage der Ho den. Sie liegen 
zwar wie bei den beiden vorigen Arten ebenfalls neben einander, 
nehmen jedoch niclit den ganzen Raum an der Bauchflache vom 
Saugnapf bis zum Genitalnapf ein, sondern sie reichen nur etwa 
4 mm we it hi liter den Genitalnapf, wahrend der hintere 
Tlieil des Korpers fast nur von Uterusschlingen eingenommen wird 
(Fig. 86 u. 87). Der linke Hoden liegt bei beiden Exemplaren et- 
was mehr nacli vorn als der reclite. Die 1.0—1,5 mm langen und 
0,5—0,6 mm breiten sicli vielfach teilenden Hodenschlauche sind mit 
iliren Enden niclit nacli der Mitte, sondern mehr nacli der Peri¬ 
pherie des Korpers gerichtet (Fig. 86 u. 87), so dass zwischen den 
beiden Hoden ein 1,0—1,5 mm breiter Zwischenrauin frei bleibt 
(Fig. 86), in welchem Uterusschlingen und wahrscheinlich auch die 
Samenblase — die ich jedoch niclit sehen konnte — ihre Lage haben. 
Der 1,5 mm lange Cirrusbeutel enthalt ahnlich wie bei den 
vorigen Arten in seinem dorsalen Absclinitte die Vesica la semi¬ 
nal is interna, wahrend sicli in seinem distalen etwa dritten 
Theile die Prostatadrilsen befinden; die 0.4 mm lange Pars 
prostatica tritt als Ductus ejaculatorius aus deni Cirrusbeutel in den 
Genitalnapf, urn sicli mit deni Metraterm zum Ductus hermaphro- 
diticus zu vereinigen. 

Auch die weiblichen Ge nitalorgane bieten eine gauze 
Reilie von besondern Eigenthumlichkeiten. Die Hotterstocke 
erstrecken sicli niclit auf die gauze Oder auf einen grossern Ab- 
schnitt der Seitenflachen aus, sondern jeder Dotterstock stellt nur 
einen 8 mm langen und 1,5 mm breiten Bandstreifen dar, welcher 
sicli in der Mitte der Seitenflache, also ventral und etwas lateral von 
dem Darmschenkel, zwischen dem Saugnapf und dem Hoden hin- 
zieht. Der linke Dotterstock liegt ahnlich wie der linke Hoden, 
etwas weiter nacli vorn als der reclite (Fig. 86). Die Dotterstocks- 
follikel sind zu verschieden grossen, mehr oder weniger zerstreut ge- 
lagerten Gruppen vereinigt. Der etwas ovale (0,9 mm lange und 
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0,8 mm breite) Keimstock liegt vor dem Gnmde des Saugnapfes 
etwas nalier der Bauchflache. bei dem einen Exemplare links, bei 
dem andern reehts von der Medianlinie (Fig. 86 u. 87). An seiner 
medialen Seite, und zwar etwas mehr dorsal, ist die verhaltnissmassig 
kleine (0,4 mm im Durclimesser) Schalendriise erkennbar, ans 
deren ventralen Pole der stark mit Eiern gefiillte Uterus liervorgelit. 
Sein Yerlauf ist ganz charakteristiseli und weiclit von alien iibrigen 
Paramphistomiden selir wesentlicb ab. Naeli seinem Austritt aus 
der Schalendriise wendet er sich zunachst, ahnlich wie bei den beiden 
vorigen Arten, kurz dorsalwarts naeli hinten, urn an die Riicken- 
flache zu gelangen (Fig. 87). An dieser steigt er zwischen den 
beiden Darinschenkeln stark gesclilangelt naeli vorn bis zu den 
Hoden. Von bier wendet er sicli aber nicht der Geschleclitsoffnung 
zu, sondern er steigt zunachst in schrager Richtung zwischen den 
beiden Dotterstocken nochmals naeli hinten herab, urn in der Holie des 
Keimstockes dicht vor dem Saugnapf an die Bauchflache zu gelangen 
und an dieser unter Bildung von zahlreichen ausgiebigen Schlingen 
wieder nach vorn zu verlaufen und sich zwischen den beiden Hoden 
hindurch an den Genitalnapf heran zu schlangeln (Fig. 86 u. 87). 
Von der rechten Seite betrachtet, beschreibt der Uterus demnach die 
Figur eines N, welches fast den ganzen Raum zwischen den Hoden 
und dem Saugnapf einnimmt. In seinem ganzen Yerlauf 
ist er selir stark gesclilangelt und mit Eiern vollgeflillt, 
deren Langsdurchmesser 0,145—0,156 mm, und deren Qnerdurchmesser 
0,072—0.08 mm betragt. 

c) Subgenus St ich orchis Fischdk. 

Korper gerade gestreckt, vorderes Ivorperdrittel merklich ver- 
jlingt, hinteres abgerundet. Saugnapf ausgesprochen baucli- 
s tan dig. Pharyngealtaschen klein. Sphincter im Pharynx 
aus zwei scharf begrenzten Muskelringen bestehend. 
Darmschenkel selir wenig gesclilangelt, mehr oder weniger dicht den 
Seitenwandungen des Ivorpers anliegend. Genitalnapf vorhanden 
oder noch nicht ausgebildet. Hoden hi liter ei nan der zwischen 
Saugnapf und Genitaloflinmg. Cirrusbeutel klein. Yerlauf des Uterus 
wie bei der Gattung Paramphistomum. 

Typische Art: Cladorchis (Stichorclm) giyaniens (Dies). 
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4 . Cladorchis (Stichorchis) (jicjanteus (Dies.). 

(Taf. 30, Fig. 89—92.) 

1835. Amphistuma giganteum Diesing, Monogr. 3. Gatt. Ampli., in: 

Ann. Wien. Mus. Naturg., Y. 1, p. 238—246 u. 248. 

1845. Amphistoma giganteum Dujardin, Hist. nat. Helm., p. 333. 
1850. Amphislomnm giganteum Diesing, Syst. Helm., Y. 1, p. 403. 
1891. Cladorchis (Stichorchis) gi gem frits Fisohoeder, Die Paramphisto- 

miden der Saugethiere, in: Zool. Anz., Y. 24, p. 373. 

1902. Cladorchis (Stichorchis) gigmdeus Fischoeder , Die Paramphisto- 

miden der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 41. 

Im Blinddarm von Dicotgles lahiatus und Iticotgles torquatus fand 
Natteree in den Jahren 1825—1827 Amphistomen, welche DlESlNG 
wegen ihrer auffallenden Grosse Amphistoma giganteum nannte (1835) 
und sie charakterisirte als: ..J. corpore oblongo orato compressiusculo 

transeersum plicato post ice incrasscito , ore orbicular i terminali; aceiabitfo 
sudorio infero suhovcdo u . Obgleich Diesing glaubte, dass die Gattung 
Amphistoma durch die Untersuchungen von Bo JANUS 1817 und 1821 
(vergl. Cl ad. svhtriquetrns) und Laurer 1830 (vergl. Paramph. cerri) 
„eine meisterbafte Yollendung u gefunden batte, so hat ihn doch die Grosse 
der neuen Art „angeeifert, zur eiguen Belehrung den innern Ban dieser 
merkwlirdigen Tlhere noch ansehaulicher zu machen“. Auf Grund seiner 
Untersuchungen halt er diese Art sowohl im aussern als auch im innern 
Ban fiir ein Mittelglied zwischen Amph. con hum und subtriquetrum . 
Seine Beschreibung des Amph . giganteum lehnt sich demnach auch, ohne 
etwas Neues zu bringen, an diejenige von Bo JANUS und Laurek an. 
Becht eigenthumlich ist nur seine Auffassung iiber den Darmcanal und 
das „Gefassnetz“. Er ist geneigt, letzteres ,,dem Lymphsystem analog zu 
halten, welches aus dem Darmcanal entspringend, seinem organischen Zu- 
sammenkange nach nichts anderes ist, als ein in seine feinsten Yeriiste- 
lungen zerfallender Darmcanal u . Seitdem ist Amphistomci giganteum nicht 
wieder untersucht worden, 

Mir standen zur Yerfugung: 

1. die yon Natterer gesammelten Originalexemplare der AViener 
Sammlung und zwar 

a) 30 Stuck aus dem Cocum von Dicotgles lahiatus (Xo. 954). 

b) 26 Stuck aus dem Cocum von Dicotgles torquatus (No. 955). 1 ) 

2. 1 Exemplar der Berliner Sammlung (No. 1273) mit der Auf- 
sclirift: „ Ampliistoma giganteum Dies., Dicotgles albirostris , Int., 
Diesing G.“ 

Die Grosse der mir vorliegenden Exemplare scliwankt zwisclien 
10 u. 20 mm, bei den meisten betragt sie jedoch 16—17 mm lang. Die 

1) In diesem Glase befanden sich ausserdem noch 2 Exemplare von 
Cladorchis (Taxor chi s') schistocotglc Fischde. 
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Bauchflaclie der lang gestreckten Tiere ist nur schwach, die Rucken- 
flaclie stark gewolbt (Fig. 89 u. 90), die Seitenrander abgerundet 
Der dorsoventrale Durehmesser verhalt sicli zum queren wie 6: 7. 
Letzterer besitzt die grosste Lange an der Grenze des mittlern and 
und hintern Kdrperdrittels. Er betragt liier etwas liber ein Drittel 
der Ivorperlange und nimmt nach vorn bin Anfangs nur langsam ab. 
An der Grenze des ersten und zweiten Kdrperdrittels macht er fast 
noch ein Drittel des Langsdurchmessers aus. Von liier ab ist das 
vordere Kdrperende merklich verjiingt (Fig. 89), wahrend das nur 
schwach verschmalerte Hinterende abgerundet erselieint. Das letzte 
Viertel der Bauchflaclie wird von deni lialbkugelfdnnigen Saug- 
napfe eingenommen, dessen hinterer Rand 0,6—1,6 mm vom 
hintersten Kdrperende iiberragt wird (Fig. 89 u. 90). Der grosste 
Durehmesser des Saugnapfes betragt 3,4—4,0 mm, seine Tiefe 1,0 bis 
1,5 mm und die Dicke der Muskelwandung 0,75—1,0 mm. Der 
Durehmesser der kreisrunden Oeffnung des Saugnapfes ist 1,0 bis 
1,5 mm lang. 

Die Ivor per cut icula ist starker als bei den iibrigen Clador- 
cliinen 0,028—0,032 mm, so dass 67. (Stick) giganteus in dieser Be- 
ziehung den Paramphistominen naher steht. 

Der Pharynx ist fast knglig, sein Langsdurchmesser betragt 
2,0—2,5 mm, der Querdurchmesser 1,5—2,0 mm. Die Muskelwandung 
des Pharynx ist nicht wie bei Claclorchis pyriformis und 67. cisper in 
ihren vorderen Abschnitten diinner und in den hintern dicker, sondern 
sie besitzt in alien ihren Theilen fast denselben (Fig. 89,90 u. 91) Durch- 
messer (0,7—0,8 mm) und setzt sich nach hinten auf die Taschen fort, 
welche sie in einer Dicke von 0.3—0,4 mm umgiebt (Fig. 90 u. 91). 
Der bei Cladorchis pyriformis und 67. asper beschriebene Sphincter 
des Pharynx ist bei dieser Art von der Iibrigen Pharyngealmusculatur 
scharf abgegrenzt und besteht aus zwei concentrisck 
dielit hinter einander liegenden, abervoneinanderscharf ge- 
scliiedenen 0,2—0,3 mm dicken M u s k e 1 r i n g e n, welche nicht nur wie 
bei Cladorchis pyriformis und 67. asper der Innenwandung anliegen, 
sondern sich durch die ganze Dicke der Pharyngealmusculatur, 
von der Innen- bis zur Aussenwand, erstrecken (Fig. 90 u. 91). 
Die vor dem Sphincter befindliche 0,6—0,8 mm liohe Muskel- 
kappe, welche auf Sagittalschnitten ebenfalls die Gestalt eines 
mit der Spitze nach vorn gerichteten Dreiecks besitzt, ist durch eines 
auch sclion ausserlich wahrnehmbare Einschnnrung vom Pharynx 
selbst abgesetzt. Die Pharyngealtaschen sind verhaltnissmassig klein, 
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nur ein halbmal so lang wie der Pharynx. Ihr Innenranm ist 0,8— 
1,0 mm lang imd 0,3—0,4 mm Aveit. Der Sforraig gekrtimmte, 2,0— 
2,5 mm lange Oesophagus verlauft dorsal warts naeh hinten und 
theilt sicli kurz vor der Geschlechtsdffnung in die beiden 0,7—1,0 mm 
weiten Darmschenkel, welche in querer Rich tun g aus einander treten, 
um daun unter einem fast rechten Winkel nach hinten umzubiegen 
(Fig. 89) und, nur sehr wenig geschlangelt, mehr oder weniger 
dicht an der Seitenwandung des Korpers nach hinten zu ver- 
laufen und etwa in lialber Hohe des Saugnapfes zu endigen 
(Fig. 89 u. 90). 

Die Genital Of fn ung liegt an der Greuze des vordern und 
mittleru Ivorperdrittels. Die sie umgebende Musculatur bildet eben- 
falls einen nach aussen scharf abgegrenzten fast kugligen (1,0—1,5 mm 
Durchmesser) Napf, welcher bei manchen Individuen etwas iiber 
die Bauchflache heraus ragt und entweder fast dicht verschlossen ist 
(Fig. 90 u. 91) Oder bis 0,6 mm weit offen steht (Fig. 89). Aehnlich 
wie bei Cladorckis piriformis besitzt auch der Genitalnapf von 
Clad. (Stich.) giganteus am Rande einen Sphincter, welcher aber liier 
in so fern vollkonmiener auftritt, als er einen ca. 0,2- 0,25 mm dicken, 
nach aussen scharf begrenzten Muskelring darstellt (Fig. 90 
u. 91). 

Die beiden Hoden liegen an der Bauchflache des mittlern 
Ivorperdrittels fast genau hinter einander (Fig. 89 u. 90). Sie be- 
stehen aus einer grossern Anzahl von zAvei- bis dreitheiligen Schlau- 
chen, welche eine Lange bis zu 3,5 mm und eine Dicke von 0,5 - 
0.8 mm erreichen und sich, von einem Mittelstiick ausgehend, nach 
alien Richtungen hinschlangeln. Zwischen den vordersten Schlauchen 
des vordern Hodens liegt die zu einem ovalen (1,5—2,0 mm langen 
und 1,0—1,2 mm breiten) Ivnauel verschlungene Sam enblase 
(Fig. 90), deren distales Elide in den Cirrusbeutel tritt und als 
Vesicnla seminalis interna die dorsale Halfte desselben ein- 
nimmt (Fig. 90 u. 91). Der Cirrusbeutel ist verhaltnismassig nur 
klein. Sein dorsoventraler Durchmesser betragt nur 1,0—1,5 mm, 
der senkrecht zu diesem stehende 0,6—0,8 mm. Die gauze ventrale 
Halfte des Innenraumes desBeutels (Fig. 90 u. 91) ist von Prostata- 
driisen angefullt, welche die 0,5—0,7 nun lange Pars prostatica 
umgeben (Fig. 90 u. 91). In seinem weitern Verlaufe zeigt das Vas defe¬ 
rens von dem der drei vorigen Arten nur unwesentliche AbAveichungen; 
die Genitalpapille ist jedoch nur schwach entAvickelt (Fig. 90 u. 91). 

Die Dotterstocke begleiten die Darmschenkel von der 
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Gabelung bis zu ihren blinden Enden. Dabei reielit der eine stets 
etwas mehr nach vorn als der andere (Fig. 89). Sie nelnnen, oline 
sich erheblich weit auf die Bauch- oder Riickenflache zu erstrecken, 
die Seitentheile des Korpers ein. Die Dotterstocksfollikel sind zu 
Gruppen you verschiedeuer Grosse vereinigt, die unregelmassig neben 
einander zerstreut liegen, aber an den Lateralflachen der Darrn- 
schenkel (Fig. 92) nur in sehr sparlicher Anzahl vorkommen, so 
dass jeder Dotterstock in einen dorsalen und in einen lateraien 
Langsstreifen getheilt zu sein scheint, von denen der eine ventral 
und der andere dorsal vom Darmschenkel verlauft und nur durch 
ganz vereinzelte Gruppen (Fig. 92 reclits) mit dem andern in Yer- 
bindung steht. An der Innenflache der Darinschenkel 
sind im Gegensatz zu Cladorchis ( Taxorchis) subtriquetrns Dotter¬ 
stocksfollikel nicht v orb an den (vgl. Fig. 92 u. 95). Die aus je 
einem dorsalen und ventralen Aste hervorgekenden queren Dotter- 
gange (Fig. 92) bilden an ilirer Vereinigungsstelle ein Reservoir, 
welches dorsal liinter der Schalendruse seine Lage hat (Fig. 89, 90 
u. 92). Der fast kuglige Keimstock liegt nahe an der Baucli- 
flache zwischen dem hintern Hoden und dem Saugnapfe etwas reclits 
Oder links von der Mittellinie, dorsal- und medianwarts von ihm 
(Fig. 89, 90 u. 92) die etwas kleinere Schalen driise. Der 
Uterus wendet sich nach seinem Austritt aus der Schalendruse, 
ahnlich wie bei Cl. pyriformis und Cl. asper , in einem kurzen Bogen 
der Riickenflache zu, urn an dieser, stark geschlangelt (Fig. 90), nach 
vorn zu verlaufen. Alsdann wendet er sich zwischen den vordern 
Schlauchen des vordern Hodens, diclit hinter der Sammelblase und 
dem Cirrusbeutel verlaufend, der Bauchflache zu, uni in den Genital- 
napf zu treten, in dessen Wandung er sich mit dem Ductus ejacula- 
torius zum Ductus hermaphroditicus vereinigt. Er ist in seinem 
ganzen Verlaufe stark mit Eiern angefiillt, deren Langsdurch- 
messer 0,145—0,156 mm und deren Querdurchmesser 0,72—0,8 mm 
betragt. 

Der LAUREu’sche Canal verlauft in fast senkrechter Richtung 
zur Ruckenflaclie (Fig. 90), in deren Mittellinie er nach anssen mundet. 
Die Excretionsblase liegt zwischen den blinden Enden der 
beiden Darmschenkel und mundet etwa 3,0 mm hinter der Aus- 
mundungsstelle des LAUEER’schen Canals in der Hohe des Grundes 
des Saugnapfes nach aussen. 
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5. Cladorchis (St ichor ch is ) subtriquetrus (Rud.). 

(Taf. 30, Fig. 93—96.) 

1814. Amphistoma subtriqnetrum Rudolphi, Erst. Nachtr. z. Naturg. d. 

Eingeweidewfirmer, in: Mag. Ges. naturf. Frde., V. 6, p. 100. 

1817. Distoma cnnphistomoides Bojanus, Descr. d’nn ver de la fam. de 
vers a sugoirs, trouv. dans le gros int. dn Castor, in: Mem. Soc. 
Natural. Moscou, Y. 5, p. 270—277. 

1819. Amphistoma subtriqnetrum Rudolphi, Ent. Syn., p. 90—92. 
1821. Amphistoma subtriqnetrum Bojanus, Entkelm., in: Isis, Y. 1, 
p. 163—176. 

1823. Amphistomum subtriquetrum Westrumb, Beitr. z. Kenntn. d. 
Gen. Ainph., in: Isis, Y. 1, p. 397. 

1824. Am phi stoma snbtriquetnun Bremser, Icon. Helm., tab. 8, fig. 32 
bis 33. 

1835. Amphistoma snbtriquetnun Diesing, Monogr. d. Gatt. Amph., in: 

Ann. Wien. Mus. Naturg., Y. 1, p. 248—249. 

1845. Amphistoma subtriquetram Dujardin , Hist. nat. des Helm., 
p. 331. 

1850. Amphistomum subtriquetrum Diesing, Syst. Helm., Y. 1, p. 403. 
1896. Amphistomum snbtriquetnun Otto, Beitr. z. Anat. u. Histol. d. 
Amph., in: Zeitsckr. Thiermed., Y. 22, p. 21—24. 

1901. Cladorchis (Stichorehis) subtriquetms Fischoeder, Die Paramphist. 
d. Saugeth., in: Zool. Anz., Y. 24, p. 373. 

1902. Cladorchis ( Stichorehis ) subtriquetrus Fischoeder, Die Parampkisto¬ 
miden der Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 42, 

Die ersten Angaben fiber dieses Tkier stammen von Rudolphi. 
Derselbe erhielt im Jahre 1813 von Walter eine grosse Anzahl in den 
Dfinndarmen eines Bibers gefundener Wfirmer, welcke er als eine neue 
Amphistomenart erkannte und sie wegen ibrer Korperform Amphistoma sub - 
triquetrum nannte. Eine genaue Untersuckung der schon liingere Zeit in 
Spiritus conservirten Thiere konnte er jedoch nickt vornekmen und be- 
schrankte sich daher auf folgende Bescbreibung: „ Vermes duas ad ires 

cum climidia linens Jongi , albidi Corpus subtriquetrum , dorso convexo , 
subcarinato , ventre piano ; antrorsnm rotundatum posteriora versus decrescens, 
apice postico obtusiusculo . . . Porus antic us i n fern s 1 ) ad quartam 
lincae partem ab apice distans, posticus term inalis 1 ) ille ampins 
profundus orbiculatus margine intus verso acntvusculo; hie exiguus orbi¬ 
cularis; orula flavescentia totum fere corpus hit jus tamen Intern praesertim 
replentP 

Diese Angaben sind Bojanus unbekannt geblieben, denn er be- 
richtet im Jahre 1817 von einer neuen Trematodenart, die er in den 
Dickdarmen eines Bibers gefunden katte. Wegen seiner aussern Korper¬ 
form hielt er dieseu Wurm zuerst ffir ein Amphistoma. Da jedock sein 


1) Im Originaltext nickt gesperrt. 
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vorderer, kleinerer Saugnapf mit dem Yerdauungscanal in Yerbindung 
stand und der bintere grossere nicht ganz endstandig war, so glaubte er 
ihn fur ein Distomum ansehen zu miissen und nannte ihn Distoma am- 
phi stomo i'les. Mit dieser dem neuen Tkiere zngewiesenen Stellung scbien 
jedoch Bo JANUS selbst nicht ganz zufrieden zn sein, sondern vielinehr 
anzunehmen. dass Rudolphi das Yorder- und Hinterende der Ainphi- 
stoinen „capite co)ifinno u verwechselt haben wird. Sollte dies — sagt 
Bo JANUS — thatsachlicb der Fall sein, daim wiirde allerdings kein 
Grund mehr vorliegen, das von ihm beschriebene Thier nicht zu den 
Amphistomen zu stellen. Die anatomische Beschreibung des Thieres, die 
er bei einer spatern Gelegenheit (1821) nochmals wiederholt, i»t fur da- 
malige Zeit so gut, dass es nicht iiberflussig sein dlirfte, sie bier inhalt- 
lich zu reproduciren. Danach befindet sick am Yorderende eiue sack- 
formige, mit dichten Wanden versebene Erweiterung, aus deren Grunde 
ein einfacber Canal (Oesophagus) hervorgeht, der sicli alsbald in 2 
Schlauche erweitert, die ihrerseits bis zum Hinterende verlaufen, wo sie, 
ohne zusammenzumtinden und ohne sicb zu verasteln, blind endigen. Die 
Hoden werden Biischelkorper geuannt (vesiculae dicbotomae), welche aus 
je 4 Paaren zweitheiliger Rohrchen zusammengesetzt sind. Aus der Mitte 
jedes Buscbelkorpers geht je ein nach vorn verlaufender Scheukel hervor, 
die sich zu einem Ivnotchen (Cirrus) vereinigen, der seinerseits in den 
Genitalporus hineinragt, BOJANUS spricht die Yermntbnng aus, dass die 
Biischelkorper die Samenblaschen, die Scbenkel die Samengange (ductus 
deferentes) und der Cirrus die Blithe sein konnten. Die weiblichen 
Genitaltbeile glaubt er deutlicher nachgewiesen zn haben: aus eimm in 
der Gegend des Porns ventralis gelegenen, markig und weiss aussehenden, 
zuweilen auch wenige reife Eier enthaltenden Knoten, geht der gelbliche 
Eier enthaltende Eiergang hervor, der zwisclitn den beiden Darmschenkeln 
spiralformig gewunden und dann zwischen den beiden Schenkeln des 
Cirrus zum Genitalporus verlauft, wo er mit einer kleinen Oeffnung neben 
dem Cirrus endet. Die gelben kornformigen Alassen, welclie sich neben 
dem Anfangstheil des Eileiters zu beiden Seiten des Thieres befinden, ist 
BojANUS geneigt, fiir Eierkeime zu halteu, obgleich es ihm nicht gelungen 
ist, ihren Zusammenhang mit dem Eiergang klar zu legen. 

Inzwischen hatte BUDOLPHI diese Parasiten selbst gefunden und, da 
sie noch frisch waren, auch untex’sucht. Er bestatigt (1819) die Angaben 
von BojANUS in Bezug auf den Bau des Thieres, betont aber ausdriick- 
lich, dass es ein Amphistoma und nicht ein Distoma ist, weil der eiue 
(kleinere) Porus am Yorderende und der andere (grossere) am hintern 
Ende gelegen ist. Der Umstand, dass der bintere Porus l j A Linie vom 
Hinterende entfernt ist, konne nicht ins Gewicbt fallen, weil es auch bei 
Distomen vorkommt, dass der vordere Porns nicht ganz terminal liegt. 

Dieser Auffassung schliesst sicb BojANUS (1821) an und adoptirt 
nun auch den Namen Amphistoma. suhtri(pielrum , indem er nochmals seine 
Beschreibung des Thieres wiederholt. 

Die in der Wiener Sammlung bcfindlichen Exemplare von Amph. 
siibtrifptptrnm hat spater (1823) auch AVestpumb untersucht; von einer 
Beschreibung nimmt er aber Abstand, weil sich seine Befunde mit denen 
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von BoJANUS und Rudolphi deckten. Dagegen wiederholt DiESING (1835) 
das bis dahin Bekannte und fiigt seinerseits noch hinzu, dass „unter der 
Haut schon bei massiger Vergrosserung ein zierliclies Gefassnetz erscheint, 
das die gauze Oberflache des Leibes umgiebt.“ Eine erneute TJnter- 
sucbung des Tbieres hat dann erst Otto (1896) vorgenommen und zwar 
an Exemplaren, welche Dr. Ert eeERICH in Dessau im Blinddarme eines 
Bibers gefunden und in conservirtem Zustande an Le licit ART gesandt 
hatte. Seine Angaben stimmen im Allgemeinen mit denen von Bojanus 
und Rudolphi iiberein, dock hat er auch manche neue Thatsachen ermittelt, 
von denen bier nur auf die Pharyngealtascken, den Sphincter im Pharynx 
und den Cirrusbeutel hingewiesen werden soli. 

Meine Untersuchuiigeii erstreckten sich auf: 

1. Zahlreiche Exemplare der Berliner Sammlung (No. 1356, 1357, 
2294, 2978, 3072), sammtlich bezeiehnet als Amphist. subtriquetrum 
aus den Damien von Castor fiber. 

2. Mehrere Exemplare der Wiener Sammhmg (No. 990) mit 
gleicher Bezeichnung. 

3. 1 ebenso bezeichnetes Glas der vox SiEBOLu'schen Helminthen- 
Sammlung und 1 Exemplar der Hamburger Sammlung. 

4. 3 Exemplare in einem Glase der Berliner Sammlung, mit der 
Aufsclirift: Ampin stoma conicum Red. Bos taurus 1 ) $, Pansen, Guelt 
G., No. 2997. 

Die Ivor per form (Fig. 93 u. 94) der mir vorliegenden, stark 
gesehrumpften Thiere entspricht im Allgemeinen der Besclireibung 
Rudolphi’s. Auffallend ist jedoch die ungemein starke Differenz in 
Bezug auf die Grosse der einzelnen Individuen. Wahrend die 
kleinsten reife Eier enthaltenden Exemplare nur 4,0 mm lang sind, 
erreichen die grossten eine Lange von 12 mm. Die meisten sind 
jedoch 6—10 mm lang. Den grossten Korperumfang besitzen die 
Thiere in der Hohe des vordern Randes des Saugnapfes, wo der 
dorsoventrale Durchmesser ein Drittel und der Querdurchmesser 
fast die Halfte der Korperlange betragt. In der Hohe der Ge- 
schlechtsoffnung (an der Grenze des ersten und zweiten Ivorper- 
viertels) ist der Querschnitt fast rund, sein Durchmesser betragt 
hier etwa ein Funftel bis ein Viertel der Korperlange (Fig. 93 u. 94). 
Der langs ovale, dorsoventral schwach abgeplattete Saugnapf nimmt 

1) Da Ctadorchis (Stichorclns) subtviquetrus bisher nur beim Biber 
gefunden worden ist, so ist es doch wahrscheinlicb, dass die 3 Exemplare 
nur durch Zufall in dieses Glas gelangt sind, zumal dasselbe Glas ausser- 
dem noch 40 Stuck Pavamphistomnm cerri und 1 Stuck Stephanopharynx 
eompactus entkielt. 
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das hintere Drittel der Bauchflache ein. Sein hinterer Rand ist 
etwa 1 mm vom Hinterende des Thieres entfernt, nnd sein Langs- 
durchmesser verhalt sich zum queren wie 8:9 (Fig. 93). Bei 
9 mm langen Individuen betragt der Langsdurchmesser 2,6 mm bei 
einer Tiefe von 0,6 mm und bei einer Dicke der Muskelwandung 
von 0,8 mm. Die Oeffnung des Saugnapfes ist annahernd dreieckig 
(Fig. 93) mit nacli hinten gerichteter Spitze, 1,5 mm lang nnd an 
der Basis 1,3 mm breit. 

Die Korpercutieula ist 0,009—0,014 mm dick. 

Ganz besondere Verhaltnisse zeigt diese Art am Pharynx und 
unterscheidet sich dadurch nicht nur von den iibrigen Cladorchinen, 
sondern auch von dem ihr am nachsten stehenden Clcidorchis (Stich- 
orchis) giganteas . Die Pliaryngealtaschen sind namlich nur 
sehr schwach entwickelt nnd stellen nicht schon ansserlich erkenn- 
bare Anhange des Pharynx dar, sondern sie liegen nocli in der 
Muskelwandung des Pharynx versteckt, so dass sie anf 
die aussere Configuration desselben einen Einfluss nicht ausiiben. 
Der Pharynx hat vielmehr wie bei den Paramphistominen ausserlich 
eine kuglige Oder ovale Form, ist aber sehr kraftig entwickelt 
(Fig. 93 u. 94). Sein Durchmesser betragt etwa ein Sechstel der 
Korperlange, und seine Muskelwandung ist 0,6—1,0 mm dick. Den 
Innenraum des Pharynx habe ich nun nicht wie Otto (1896) spalt- 
formig gefunden, sondern er hat auf Querschnitten die Form eines 
mit der Spitze ventralwarts gerichteten Dreiecks (Fig. 96), aus dessen 
beiden an der Basis gelegenen Winkeln die Pharyngealtaschen ihren 
Anfang nelnnen. Diese stellen zwei etwa nur 0,5—0,6 mm lange Blind- 
sackcken dar, welche ahnlich wie die Pharyngealtaschen der iibrigen 
Cladorchinen kolbenformig erweitert (0,05—0,06 mm im Durchmesser) 
und dorsalwarts nacli hinten gerichtet sind (Fig. 96), aber, wie schon 
erwahnt, in der Muskelwandung des Pharynx versteckt liegen und 
auf seine aussere Form einen Einfluss nicht ausiiben. Im iibrigen 
ist der Pharynx demjenigen von Clad. (Stichorehis) giganteas sehr 
ahnlich, Auch hier finden sich, wie auch Otto (1896) besonders 
hervorhebt, am Vorderende des Pharnx ein Sphincter, welcher 
ahnlich wie bei Clad. (Stichorehis) giganteas aus zwei von der Um- 
gebung und von einander scharf abgegrenzten 0,1—0,15 mm starken 
Muskelringen besteht, die die gauze Dicke der Muskelwandung ein- 
nehmen (Fig. 94). Die vor dem Sphincter befindliche 0,4—0,5 mm 
hohe Muskelkappe scheint dagegen Otto unbemerkt geblieben zu 
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sein, denn sie wird bei der Beschreibung des Pharynx niclit erwahnt 
und fehlt aucli in der betreffenden Abbildung (Fig. 29). 

Aus dem Grunde des Pharynx, und zwar nur sehr wenig ventral- 
warts von der Langsaxe desselben abweichend, geht der verhalt- 
nissmassig sehr kurze (0,5—0,6 mm) Oesophagus hervor. Die 
etwa 1,0 mm weiten Darmschenkel treten in fast querer Richtung 
aus einander (Fig. 93), um dann nach hinten umzubiegen und, der 
Ivor per wan dung dicht anliegend, an den Seitenflachen des 
Thieres, jedoch der Riickenflache mehr genahert (Fig. 95) nach 
hinten zu verlaufen und hinter dem Saugnapfe (Fig. 93) dicht am 
hintern Ivorperrande blind zu endigen. 

Die Gen it aloffnung liegt sehr viel mehr nach vorn als bei 
Clad. (Stichorchis) giganteus , etwas vor der Mitte des vordern Ivorper- 
drittels, in der Holie des hintern Randes des Pharynx, und zeiclmet 
sich von alien iibrigen Arten der Gattung Cladorchis dadurch aus, 
dass die sie umgebende Musculatur zwar ebenfalls aus Ring-, Median- 
und Radiarfasern besteht, aber nur scliwach (0,2 — 03 mm) entwickelt 
und von dem sie umgebenden Parenchym aucli niclit scharf abge- 
grenzt. Zur AusbiIdling eines Genitalnapfes ist es dem- 
nachbei CJadorchis (Stichorchis) subtriquetrns noch niclit gekommen. 
Das Genitalatrium ist nur klein, und die Geschlechtspapille ist ahn- 
licli wie Clad. (Stichorchis) giganteus aucli nur scliwach entwickelt. 

Im Uebrigen zeigen die Genitalorgane, die mannliclien so- 
wolil als aucli die weiblichen niit Ausnahme der Dotterstocke, eine 
fast vollstandige Uebereinstimmnng mit Clad. (Stichorchis) giganteus. 

Die hinter einander liegenden Hoden weichen zwar nur wenig, 
jedoch in der Regel etwas mehr von der Mittellinie ab als bei Cl. 
(Stick.) giganteus. Die Hodensclilauche erreichen eine Lange bis 
1,5 mm und einen Querdurchmesser von 0,3—0,5 mm. Die Vesi- 
cula seminal is stellt einen bis 3,0 nun langen und 1,0 mm dicken 
Knaul dar, welcher sich zwischen den beiden Darmschenkeln in 
schrager Richtung von der Riickenflaclie nach vorn zum Cirrus- 
bent el hinzieht (Fig. 93 u. 94). Dieser ist noch kleiner als bei 
Cl. (Stichorchis) giganteus. Sein Langsdurchmesser betragt nur 0,5— 
0,6 nun und der Querdurchmesser 0,3 — 0,4 mm. Die in der dorsalen 
Halfte des Cirrusbeutels gelegene Vesicula seminal is interna 
besitzt daher auch nur eine geringere Ausdehnung (Fig. 94), und 
die in der distalen Halfte des Beutels befindlichen Prostata- 
driisen habe icli bei den von mir untersucliten Exemplaren in weit 
sparlicherer Anzalil vorgefunden, als es Otto (Fig. 29) abbildet. Der 
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aus der Pars prostatica hervorgehende Ductus ejaculatorius tritt 
aus dem distalen Pole des Cirrusbeutels in die die Genitaloffnung 
umgebende Musculatur und vereinigt sicli nach einem etwa 0,15 mm 
laugen Yerlaufe am Grunde der Genitalpapille mit dem Metraterm 
zum Ductus hermaphroditicus. 

Die Dotterstocke begleiten nicht wie bei Clad. (Stichorchis) 
giganteus die Darmschenkel in ilirem ganzen Verlaufe, sondern siebe- 
schranken sich fast ganz an f die bin tere Ivor peril alfte 
und sind in zwei Dreiecken angeordnet, welche mit ilirer breiten 
Basis an der Riickenflaclie fast diclit an einander stossen, wahrend 
die der Basis gegeniiber liegenden stumpfen Winkel der Dreiecke sicb 
auf die Yentralflache herumschlagen und, etwa 2,0 mm yon einander 
entfernt, am vordern Rande des Saugnapfes endigen (Fig. 93). Eigen- 
tbiimlich ist aucb das Lageverbaltniss zvviscben den Dotterstocken und 
den Darmschenkeln in so fern, als die letztern nicbt median yon den 
Dotterstocken verlaufen, sondern sie schieben sicb, wie es aucb Otto, 
ohne im Text darauf besonders binzuweisen, abbildet, zwiscben die 
Dotterstocke und die aussere Korperwandung ein, so dass sie nicht 
median, sondern lateral von den Dotterstocken liegen, 
zwiscben diesen und der aussern Korperwandung, welch letzterer sie 
dicht (Fig. 95) anliegen und daher scbon bei makroskopischer Be- 
trachtung der Tbiere so leicht erkennbar sind, dass sie als ausseres 
Erkennungsmerkmal dieser Art benutzt werden konnen. Die queren 
Dottergange vereinigen sicb zu einem ansebnlichen Dotterreservoir, 
welches seitlich binter der Schalendriise gelegen ist (Fig. 95). Der 
birnformige Keimstock liegt in der Hobe des vordern Randes des 
Saugnapfes rechts oder links von der Medianebene des Korpers, 
median binter ilirn die etwas kleinere Schalendriise (Fig. 94 u. 95). 
Der aus ihrem ventralen Pole beraustretende Uterus steigt zu- 
nachst an der medianen Flaclie des Keimstockes nacb vorn (Fig. 94), 
urn dann an seinem vordern Rande nacb hinten umzubiegen und 
unter starken Windungen kurz vor der Ausmundungstelle des Laurer- 
schen Canals an die Dorsalflacbe zu treten und wie bei der vorigen 
Art weiter zu verlaufen. Die Eier sind 0,156—0,166 mm lang 
und 0,09—0,095 mm breit. 

Der LAURER’sche Canal verlauft in ziemlich gerader Ricbtung 
zur Riickenflaclie, in deren Mittellinie er kurz binter dem Niveau 
des Keimstockes nacb aussen milndet. Die kleine Excretions- 
blase liegt im bintern Korperende und rniindet erst hinter dem 
Niveau des bintern Randes des Saugnapfes nacb aussen (Fig. 94). 
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B. Genus Chiorchis Fischdr., 1901. 

Korper gerade gestreckt, Bauch fl ache abgeflacht, 
Ruckenflache gewolbt, S ei ten ran der scharf. Saugnapf 
ausgesprochen bauchstandig. Kdrpermusculatur selir kraftig ent- 
wick el t. Der mit Sphincter ausgestattete Pharynx durcli besondere 
Musculatur leiclit beweglicli. Pharyngealtaschen klein. Am Oeso¬ 
phagus unmittelbar vor der Gabelung der Darmschenkel eine 
bulbusartige Erweiterung mit stark musculoser Wan- 
d u n g. Darmschenkel fast ganz gerade verlaufend. Ge 11 i t a 1 n a p f 
niclit ausgebildet, Hoden liinter einander aus je vier 
Aesten bestehend, deren distale verdickte Enden in Form eines 
Kreuzes der Ventralflache anliegen. Cirrusbeutel vorhanden, 
Dotterstocksfollikel zu kugligen, die Darmschenkel begleitenden 
Gruppen vereinigt. Keimstock an der Ventralflache zwischen dem 
hintern Hoden und dem Saugnapfe. Verlauf des Uterus ahnlich wie 
bei den Paramphistomiden. Excretionsporus mit kraftigem Sphincter 
ausgestattet. Bewohner der Diinn- und Dickdarme von Meeres- 
saugethieren. 

Typische und einzige Art: Chiorchis fabaceus (Dies.). 

Chiorchis fabaceus (Dies.). 

(Taf. 31, Fig. 97—100.) 

1838. Ampin stoma fahacemn Diesing , in: Ber. 15. Vers. Deutscli. 
Naturf. Aerzte, Prag, p. 189. 

1839. Amphi stoma fabaccum Diesing, Nachtr. z. Monogr. d. Amphist., 
in: Ann. Wien. Mus., p. 236. 

1845. Ampldstoma fabaccum Dujakdin, Hist. nat. des Helm. p. 334. 
1850. Amphistomum fabaccum Diesing, Syst. Helm., V. 1, p. 493. 

1901. Chiorchis fabaceus FisCHOEDER, Die Paramphist. d. Saugethiere, 
in: Zool. Anz., V. 24, p. 374. 

1902. Chiorchis fabaceus Fischoeder, Die Paramphistomiden der Sauge¬ 
thiere, Inaug.-Diss. Ivonigsberg, p. 44. 

Diese eigenthiimliche Art charakterisirt DlESiNG (1839), nachdem er 
sie vorher (1838) gleichzeitig mit Cladorch. pyriformis und Cladorch . 
aspcr in Prag demonstrirt katte, als: ,,.4. corpora ovato lauceolato , dorso 
courexOj abdominc piano, June indc ( juventute ) convexiusculo, ore termwah 
orbicidari obsolete crenato acetabidi rentralis Umbo pantm prominuo u . 
DlESiNG giebt ferner an, dass die Hautfarbe dieses Thieres rothlich weiss 
ist und dass der cylindrische lang gestreckte Hals bei vielen Individuen 
ganz eingezogen ist, so dass „dieser Wurm die meiste AehiiHchkeit mit 
einer Kaffeebohne u hat. Diese Angaben Diesing’s bezieben sich auf 
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Exemplare, welche NatTEREK zweimal in sehr grosser Anzalil (an 400 
Individuen) bei r Man at us cxunguis Natt., am Ende des Diinndarms, be- 
sonders viele aber im Blinddarme, wo ihr eigentlicher Sitz zu sein scheint, 
und noch endlich am Anfange des Mastdarms frei“ gefunden hat. 

Mir standen zur Verfiigung: 

1. 5 Glaser der Wiener Sammlung No. 945, 946, 947, 948, 949, 
von denen jedes mehrere liundert Exemplare entliielt und die Auf- 
schrift trug: n Amph. fabaccum D. Manciti australis cr. u 

2. 1 von Diesing der Berliner Sammlung abgegebenes Exemplar 
mit der Aufsclirift: „Ampliistoma fabaccum Dies. Manatns exunguis “. 
No. 2974. 

3. 1 yon Beandes der Berliner Sammlung abgegebenes Exemplar 
mit gleieher Aufsclirift. No 3074. 

4. 1 Exemplar der Berliner Sammlung mit der Aufschrift: 
^Amphistoma fabaccum Dies., Manatus latirostris N. Amerika. 
Chapman S., Stiles G.“ No. 3210. 

Die mir vorliegenden Thiere entspreclien in Bezug auf die a u s s e r n 
F o r m e n v e r h a 11 n i s s e den Angaben Diesing’s. Nur wenige 
Exemplare zeigen den Pharynx im vorgestreckten Zustande. Bei 
solclien Individuen besteht in der Begel dann auch eine schwache 
Kriimmung des Vorder- und Hinterendes nach der Biickenflache, 
die mit einer leicliten Wolbung der Bauchflache verbunden ist. Bei 
den meisten Thieren ist der Pharynx melir Oder weniger tief, bei 
einigen sogar bis fast diclit zur Gabelstelle des Darmes zuriickge- 
zogen. Im Glase No. 949 der Wiener Sammlung zeigen sehr viele, 
und zwar meist die kleinern Exemplare, eine schwache Wolbung 
der Bauchflache, welche Diesing wahrscheinlich zu der Annahme 
veranlasst hat, dass die Bauchhbhle im jugendlichen Zustande ge- 
wolbt ist. Die nahere Untersuclumg hat jedoch ergeben, dass sich 
diese Exemplare im Uebrigen von den anderu nicht unterscheiden. 
Hire Geschlechtsorgane sind gut entwickelt, und sie enthalten auch 
reife Eier. Die Lange der Thiere (bei schwach eingezogenem 
Pharynx) betragt 8—10 mm, doch finden sich auch Exemplare von 
nur 6 mm Lange, wahrend andere wieder bis zu 14 mm lang sind. 
Den grossten dorsoventralen Durchmesser besitzen die Thiere etwa 
in der Mitte des Korpers. Er betragt hier etwa l / 4 der Korperlange 
und nimmt von hier nach hinten zu nur langsam, nach vorn da- 
gegen etwas schneller ab. Auch der Querdurchmesser hat seine 
grosste Lange in der Mitte des Korpers, wo er etwa die Halfte 
der Korperlange ausmacht und ihn ahnlicher Weise wie der 
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Querdurchmesser abnimmt. Das Yorderende ist demnach verjungt, 
wahrend das Hinterende des Thieves, von der Bauch- Oder Riicken- 
flache betrachtet, in Form eines Halbkreises abgerundet erscheint, 
dessen Durchmesser nocli etwa ein Drittel der Korperlange aus- 
rnacht (Fig. 92 u. 98). Im Centrum dieser Rundung liegt an der 
Bauchflache der halbkugelformige Saugnapf, dessen Durchmesser 
etwa ein Drittel des erst genannten Durchmessers betragt. Er ist 
tief in den Korper hineingezogen und ragt nur mit seinem scharfen 
Rande iiber das Niveau der Bauchflache heraus (Fig. 98). Seine 
Muskehvandung ist 0,5—0,8 mm stark, und seine kreisrunde Oeffnung 
besitzt einen Durchmesser von 0,8—1,2 mm. 

Die Korpercuticula ist 0.009—0,014 mm dick. Fine der 
wesentlichsten Cliaraktermerkmale dieser Art die starke Ausbil- 
d u n g der M u s c u 1 a t u r. aut welche ich bei der Besprechung der ein- 
zelnen Organe nocli zuriickkommen werde. Hier verdient nur be- 
sonders hervorgehoben zu werden: zunachst der 0,032—0,036 mm 
dicke Hautmuskelschlaucli, welcher aus vier Muskelschichten besteht; 
an die Cuticula schliesst sich zunachst eine Ringmuskelschicht, da- 
rauf folgt eine Lage Langsmuskelfasern, dann wiederum Ring- 
muskelfasern und dann erst die sich kreuzenden Diagonalfasern. 
Audi die an den Saugnapf herantretenden Muskelbiindel sind sehr 
kraftig und schon an Totalpraparaten leiclit erkennbar (Fig. 97). 

Nocli raehr aber fallen die kraftigen Muskelbiindel auf, welche 
an der Aussenwandung des Pharynx ihren Ursprung nelimen (Fig. 97 
u. 99) und dann von einander divergirend nach liinten verlaufen, 
um in die Parenchynimiisculatur iiberzugehen Oder sich etwa in der 
Hdlie der Geschlechtsoffnung mit deni Hantmuskelschlauche zu ver- 
binden. Soldier Muskelbiindel, deren Querdurchmesser bis 0,01 mm 
betragt, kann man auf kurz hinter dem Grunde des Pharynx ange- 
legten Querschnitten bis zu 20 Stiick zahlen (Fig. 100 a u. b). Das 
Yorliandensein dieser Musculatur erklart aucli die verschiedene 
Lagerung des Pharynx, welche bei den einzelnen Exemplaren 
vorgefunden wird. Der fast kuglige Pharynx besitzt einen Durch- 
messer von 0,5—0,7 mm und verhalt sich in Bezug auf die Pliaryn- 
gealtaschen ahnlich wie bei Clad . (St ich orchis) <ji(j aniens. Letztere 
sind zwar nur 0,23—0,3 mm lang und besitzen am Grunde nur ein 
0,1—0,12 mm weites Lumen, stellen jedocli einen schon an Total¬ 
praparaten leicht erkennbaren Anhang des Pharynx dar (Fig. 97 u. 98). 
Die Muskelwandung des Pharynx ist 0,2—0,25 mm stark und gelit 
unmittelbar in die Taschenwandung iiber (Fig. 99 u. 100 a). Am 
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vordern Rande des Pharynx yereinigen sicli die Ringfasern zu einem 
0,08 mm dicken Sphincter, der jedoch liiclit scharf abgegrenzt ist. 
Eine vor dem Sphincter befindliche Muskelkappe, wie sie bei den 
vorigen Arten vorhanden ist ? felilt liier. 

Der Oesophagus ist verhaltnissmassig selir lang; er erreicht 
ein Drittel der Korperlange nnd erscheint bei zuruckgezogenem 
Pharynx stark geschliingelt (Fig. 99). Sein Lumen ist 0,2—0,25 mm 
weit (Fig. 98 u. 99), und seine 0,09 mm dicke Muskelwandung be- 
steht aus einer melirschichtigen Ringmuskellage, welche von einer 
peripheren Langsmuskelschicht umgeben wird. Unmittelbar vor der 
Gabelstelle verdickt sie sich aber ganz plotzlich und bildet liier eine 
bulbusartige Auftreibung (Fig. 97, 98 u. 99), deren Muskel- 
wandung 0.2—0,25 mm stark ist und in der Hauptmasse aus Ring¬ 
fasern besteht, welche an der Innenflache und an der Peripherie von 
je einer 0,04—0,05 mm dicken Langsmuskellage umgeben werden 
(Fig. 99). Als Gauzes betrachtet erscheint der Bui bus grosser 
als der Pharynx. Sein Langsdurchmesser betragt 1,0—1,3 mm und 
sein Querdurchmesser 0,6—0,8 mm (Fig. 98 u. 99). Aus dem Bulbus 
gelien die beiden Darmschenkel hervor, welche gabelformig aus 
einander treten und in gerader Richtung fast i>arallel neben einander 
und ca. 1 mm vom Seitenrande des Ivorpers entfernt nach hinten 
verlaufen. Sie besitzen ein Lumen von 0,7—1,0 mm. Kurz vor dem 
Saugnapfe verengern sie sich aber ziemlich plotzlich und endigen 
'mit ihren etwas divergirenden und schwach gewundenen Enden 
zu beiden Seiten des Grundes des Saugnapfes (Fig. 97 u. 98). 

Die Geschiechtsoffnung liegt an der Grenze des ersten 
und zweiten Ivorperdrittels in der Hohe der Gabelstelle des Darmes 
und wird von einem 0,15—0,2 mm nach aussen herausrageiiden und 
0,07—0,1 mm dicken Rande umgeben (Fig. 98 u. 99). Das Genital- 
atrium wird fast vollstandig von der stark entwickelten Genital- 
papille ansgefullt (Fig. 98 u. 99), welche haufig durch die Genital- 
offnung in Form eines Stempels nach aussen vorgestreckt ist (Fig. 98). 
Die das Atrium umgebende 0,1—0,14 mm dicke Musculatur ist von 
dem sie umgebenden Parenchym nicht scharf abgegrenzt, so dass liier 
von einem Genitalnapfe nicht gesprochen werden kann. 

Die beiden Hoden liegen fast genau bin ter einander, der vor- 
dere in der Korpermitte, der hintere zwisclien diesem und dem Saug¬ 
napfe. Jeder Hoden besteht aus vier kegelformigen, 
1,0—1,2 mm langen und an der Basis 0,3—0,5 mm breiten S c h 1 a u c h e n, 
deren dorsalwarts gerichtete spitze Enden, gegen einander conver- 
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girend, zwischen den beiden Darmschenkeln sich vereinigen, wall rend 
die distalen, ventral warts gerichteten breiten Eli den diclit an der 
Bauchflache blind endigen. Da die vier Sclilauclie jedes Hodens 
paarweise neben bezw. hinter einander liegen (Fig. 97 u. 98), so 
machen die beiden Hoden, von der Bauchflache betrachtet (Fig. 97), 
den Eindrnck von zwei diagonal gestellten hinter einander liegenden 
Ivreuzfiguren Oder von zwei vierblattrigen, weit gedffneten 
Bluthen (Fig. 97). Aus der Vereinigungsflache der vier Sclilauclie 
gehen die Vasa efferentia liervor, welche zwischen den beiden 
Darmschenkeln dorsalwarts nach vorn verlaufen mid etwa 0.7 mm 
hinter der Gabelstelle zuni Vas deferens sich vereinigen. Dieses 
bildet zunachst die zu einem fast kugligen (0,6—0,8 mm im Durch- 
messer) Knaul verschluiigene Vesicula seminal is, urn dann 
sich verengend in den birnformigen Cirrusbeutel zu treten, 
dessen Langsdurchmesser 1,0—1.2 mm, der Querdurchmesser 0,6 bis 
0,7 mm betragt und dessen distales, spitzes Ende unmittelbar 
an die den Geuitalnapf umgebende Musculatur grenzt (Fig. 98 u. 99). 
Die Vesicula seminal is interna besitzt ein weit grosseres 
Lumen als die Vesicula seminalis externa und uimmt ahnlich wie 
bei Cladorchis ctsper fast den ganzen Iunenraum des Cirrusbeutels 
ein, so dass die Prostatadritsen etwa auf den achten, distalen, 
spitzen Theil des letztern beschrankt bleiben (Fig. 98 u. 99). Die 
0,1—0,15 mm lange Pars prostatica tritt ahnlich wie bei Clad. (Stichorchis) 
subtriquctrus als Ductus ejaculatorius in die das Genitalatrium um¬ 
gebende Musculatur und verbindet sich nach selir kurzem Verlaufe 
(0,08—0,1 mm) mit dem Metraterm zum Ductus hermaphroditicus, den 
ich jedocli trotz weiter Vorstreckung der Papille niemals vollstandig 
herausgestulpt gefunden habe (Fig. 98 u. 99). 

Die Dotterstdcke erstrecken sich vom hintern Ende des 
Oesophagus bis zur Mitte des Saugnapfes. Die Follikel sind zu fast 
kugligen, 0.1—0,15 mm grossen Gruppen vereinigt, welche die beiden 
Darmschenkel an ihrer ventralen und lateralen Flaclie begleiten 
(Fig. 100c) und um je einen Dottercanal angeordnet sind, welcher 
in der Langsrichtnng ventral neben dem Darmschenkel verlauft und 
von jeder Grnppe einen besondern Ausfuhrungscanal aufnimmt. 
Die aus den Langscanalen hervorgehenden queren Dottergange 
bilden an ihrer Vereinigungsstelle ein grosses (Textflg. Q) Dotter- 
reservoir (dorsoventraler Durchmesser 0,25—0,8 mm, Querdurchmesser 
0,1—0,15 mm), welches hinter dem Anfangsteile des LAURER’schen 
Canals dorsal von der Schalendruse liegt und dnrch einen langen 
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(ca. 0.2 mm) gemeinschaftlichen Dottergang in den Keimgang miindet 
(Fig. 100 c u. Textfig. Q). 



Fig. Q. 

Weibliche Genitalorgane you CMorchis fabaceus aus Manatus exungnis , 

Brasilien. Wien. Sanmil. No. 946. Nach Sagittalschnitten sehema- 
tisch (largest el It. 

Sph Sphincter. Erklarung der andern Buchstaben siehe Textfig. A. 

Der fast kuglige (0,4—0,5 mm im Durchmesser) Iveimstock 
liegt fast genan in der Mittellinie des Korpers dicht an der Baucli- 
flache desselben, in der Mitte zwischen dem hintern Eande des 
hintern Hodens und dem vordern Eande des Saugnapfes. Aus 
seinem medianen Pole entspringt der Iveimleiter (vgl. Fig. 100 c 
u. Textfig. Q), welcher in die dorsal und median vom Keimstock ge- 
legene, 0,25—0,35 mm grosse Schalendriise eintritt. Der aus 
ihrern hintern Pole heraustretende Uterus bildet sofort eine selir 
starke Eweitertung, die stets prall mit Sperma gefiillt ist, so dass sie 
bei Untersuchung von Totalpraparaten wie ein Eeceptaculum seminis 
aussieht, welcher hinter der Schalendriise und dem Dotterreservoir ge- 
legen ist (Fig. 98 u. Textfig. Q). Bald verengt er sich aber merklich 
und wendet sich am dorsalen Pole des Dotterreservoirs nach vorn, 
um zwischen den beiden Darmschenkeln nach vorn zu verlaufen. 
Hierbei zeigt er jedoch in so fern eine Abweichung von den meisten 
Iibrigen Paramphistomiden, als er niclit dicht an der Eiickenflache, 
sondern etwa 1 mm von dieser entfernt sich nach vorn schlangelt. 
Dann biegt er, in der Hohe des vordern Eandes des vordern 
Hodens angelangt, sich plotzlich verengend, ventrahvarts nach vorn 
um und tritt fast ohne Schlangelungen, hinter der Vesicula seminalis 
und dem Cirrusbeutel verlaufend, in die Genitalpapille, um sich mit dem 
Ductus ejaculatorius zu vereinigen. Wahrend der erweiterte Anfangs- 
theil des Uterus nur ganz vereinzelte Eier enthalt, ist das zwischen 
den Darmschenkeln verlaufende Mittelstiick des Uterus in der Eegel 
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stark mit Eiern gefiillt, welche einen Langsdurchmesser von 0,150 bis 
0,156 mm und einen Querdurclimesser von 0,083—0,09 mm besitzen. 

Der LfAuitER’sche Canal verlauft in einem schwachen Bogen 
neben den Uterusschlingen (Fig. 100 c) dorsalwarts nacli vorn 
(Textfig. Q), urn dann schwach geschlangelt an die Riickenflache zu 
treten, wo er in ihrer Mittellinie, etwa im Niveau des hintern 
Randes des hintern Hodens, ausmiindet. Die Excretionsblase 
liegt liinter dem LAURER’schen Canal in der Nahe der Riicken¬ 
flache des Thieres und ragt mit ilirem erweiterten Ende zwischen 
die Darmschenkel hinein. Hire Wandung ist stark musculos, ebenso 
der aus der Blase hervorgehende etwa 0,5 mm lange Excretions- 
canal, welcher fast senkrecht zur Riickenflache verlauft, in deren 
Mittellinie er ca. 0.5 mm liinter dem LAURER’schen Canal nach 
aussen miindet. Die Musculatur des Excretionscanals ist an der 
Miindungsstelle noch kraftiger entwickelt und bildet hier einen 
0,03—0,04 mm dicken Sphincter (Textflg. Q). Die Korperober- 
flache zeigt an dieser Stelle eine kleine Vertiefung, wodurch der 
Excretionsporus schon bei der aussern Besichtigung der Thiere 
leicht erkennbar ist. 


C. Genus Gastrodiscus *) (Leuck. in litt.) Cobb. 1877. 

Korper zerfallt in Vorder- und Hintertheil. Ersterer schlank, 
fast cylindrisch, letzterer stark abgeflacht, scheibenformig, an der 
Bauchflache loffelartig ausgehohlt. Saugnapf klein, bauchstandig. 
Pharyngealtaschen klein. Genitalnapf nicht ausgebildet. Hoden 
schrag liinter einander. Cirrusbeutel nicht allseitig gesclilossen. 
Keimstock plattgedriickt, gekerbt. Bewohner der Diinn- und Dick- 
darme der Gattung Eqmis in Indien und Aegypten und des Menschen (?) 
in Indien (Assam). 

Tj^pische Art: Gastrodiscus aegyptiacus Cobb. 1876. 


1) Yertreter clieser und der nachstfolgenden Gattung Homalogaster 
habe ich nicht untersucht und beschranke mich daher auf eine kurze 
Zusammenstellung der wichtigsten Charaktere der beiden Gattungen und 
ihrer Arten nach den literarischen Angaben. 
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1. Gostrod 7 setts aef / t/ptlacus Cobb. 1 ) 

1876. JJiplostoma acyyptiaca (!) Cobbold, The Egyptian horse plague in 
relation to the question of parasitism, in: The Veterinarian, London, 
V. 49, p. 757. 

1877 (Marz). Hem i stoma sp. Sonsino, On the entozoa of the horse in 
relation to the late Egyjrtian equine plague, in: ibid., V. 50, p. 123, 
No. 8. 

1877 (April). Gastrodiscus sonsinoi Cobbold, Description of the new 
equine fluke, ibid., V. 50, p. 233—239. 

1877 (April). Gastrodiscus polymastos (Leuck. in litt.) Cobbold, ibid. 
1881. Gastrodiscus polymastos V. LEJTENYI, Leber den Bau des Gastro¬ 
discus polymastos, Inaug.-Diss. Leipzig, Frankfurt. 

1894. Gastrodiscus polymastos LEUCKART, Die Paras, d. Menschen. 

2. AufL, V. 1, Lief. 5, p. 448—464. 

1896. Gastrodiscus acyyptiacus Looss, Rech. sur la Faune parasit. de 
l’Egypte, p. 13—32, fig. 9—15. 

1896. Gastrodiscus polymastos Otto, Beitr. zur Anat. u. Histol. der 
Amphistom., Inaug.-Diss. Leipzig, in: Zeitsclir. Thiermed. pathol. 
Anat., V. 22. 

1902. Gastrodiscus polymastos Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 46. 

Mit Rucksicht. auf die Einzelheiten der Arbeiten yon v. Lejtenyi 
(1881), Otto (1896) nnd besonders von Looss (1896) kann von einer 
nahern Beschreibung des Thieres Abstand genonnnen werden. Das 
Vorderende ist klein, nacli vorn zu verjiingt; das Hinterende bedeutend 
grosser, an der Bauchflaehe stark ansgehohlt und mit warzenartigen 
Papillen besetzt, Saugnapf klein. Darmscbenkel bis znm Saugnapfe 
reichend. Genitaldffnung an der Grenze des Vorder- nnd Hinter- 
theils des Ivorpers, Genitalnapf nicht ansgebildet. Hoden scliwach 
vei’astelt, schrag hinter einander im Hintertheil des Ivorpers. Cirrus- 
beutel ist nicht allseitig geschlossen, Prostatadiiisen nicht vorhanden. 
Keimstock platt gedrhekt, gekerbt. Dotterstocke begleiten die Darm- 
schenkel vom Oesophagus bis znm Saugnapfe. 

Vorkommen: Equns caballus, E . mains , E . zebra, Dunn- und 
Dickdarme. Aeg 3 r pten, Deutsch Ost-Afrika, Indien, Guadalupe. 

1) Der von mir in ineinen fruhern Publicationen (Die Parampbisto- 
miden der Saugethiere, in: Zool. Anz. 1901, V. 24, p. 374 uni Inaug.- 
Diss. Konigsberg 1 902, p. 46) angewandte Speciesname polymastos Lexjck. 
kann nicht aufrecht erhalten werden, weil der Name acyyptiacus Prioritat 
hat ((1876). 
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2. Gastrodiscus (?) ho min is (Lewis et Connell). 

1876. Amphistonwm hominis Lewis and Mac Connell, A new parasit 
affect, man., in: Proc. Asiatic Soc. Bengal, Calcutta, p. 182, tab. 3. 
1879. Amphistonnnn hominis Cobbold, Parasites, a treat, on the entoz. 
of man and animals, London, p. 395. 

1894. Ampkistomum hominis Leuckart, Die Paras, d. Menselien, 
2. AufL, V. 1, Lief. 5, p. 450—459. 

1895. Amphistomum ( Gastrodiscns) hominis Sonsino , Del Gastrodisc. 
del cavallo et alcuni Amphistomidi etc., in : Monit. zool. Ital., Y. 6, 
p. 179—188. 

1902. Gasirodiscus (?) hominis Fischoedee, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 46. 

Die einzige Beschreibmig dieses Thieres stammt yon Lewis u. 
Mac Connell (1876); sie ist niclit so eingehend nnd erschopfend, 
dass man daraus die Zugehorigkeit dieser Art zur Gattung Gastro- 
discus olme Weiteres folgern kann. Wenn ich sie aber niclit miter 
Species inquirendae, sondeni bier einstelle, so folge ich 
Leuckart (1894), welcher ausdriicklich betont, dass das Thier „zu 
den Arten mit loffelformigem Hinterleibe“ geliort, die durcli ilire 
Kdrperbildung so auffallend von den ubrigen Amphistomen ab- 
weichen, dass man sie niclit mit Unrecht miter dem Genusnamen 
Gasirodiscus abgezweigt hat, 

Nach den miter Beifiigung von Abbildungen gemachten An- 
gaben von Lewis u. Mac Connell ist das Yorderende des Thieres 
langer, der kreisrunde Hintertlieil dagegen kleiner mid niclit so 
stark ansgehohlt wie bei Gasirodiscus aegyptiacus , nnd es fehlen warzen- 
artige Papillen an der Bauchflache des Hintertheils. Pharyngeal- 
taschen verhaltnismassig klein, Darmgabelmig vor dem Genitalporus. 
Darmschenkel bis etwa zur Mitte des Saugnapfes reichend, an- 
scheinend sehr wenig geschlangelt. Genitalporus in der Mitte des 
Yordertheils. Obgleich die Yerfasser mu* einen Hoden beschreiben, 
so scheint dock nacli der Abbildung das Organ, welclies als Keim- 
stock gedeutet wird, der zweite Hoden zu sein, wahrend das Ovarium 
von Lewis u. Mac Connell wahrscheinlich iibersehen worden ist. 
Nach der Abbildung sind die Hoden stark ausgebuchtet nnd liegen 
schrag hinter einander. Der Uterus ist sehr stark geschlangelt, die 
Eier 0,150 mm king nnd 0,072 mm breit. Die Dotterstocke zeigen 
eine baumformige Anordnung (a dendriform arrangement). 

Yorkommen: Homo sapiens , Blinddarm mid Colon, in Indien 
(Assam). 

Zool. Jalirb. XVII. Abth. f. Syst. 
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D. Genus Homato(jaster Poirier 1882—1883. 

Obgleich die zu dieser Gattung gehorigen Arten nocli niclit 
genau bekannt sind, so erscheint mir doch nacli den vorliegenden 
Angaben ihre Zugehorigkeit zu den Cladorchinen selir wahrschein- 
licli. Ueber die Verastelungen der Hoden fehleu zwar bestimmte 
Angaben, dock ist das Vorhandensein von Pharyngealtaschen nacli- 
gewiesen. DerKorper zerfiillt in einen grossern vordern 
and einen k 1 einern hintern Thei 1. Ersterer oval, vorn 
zugespitzt, Riickenflache gewolbt, Bauchflache flach, mit 
in Langsreihen angeordneten warzenartigen Papillen 
besetzt. Das cylindrisclie Hinterende tragt den baucli- 
standigen grossen Saugnapf. Bewolmer der Dickdarme von Wieder- 
kauern. 

Typisclie Art: Homalogaster palonicte Poirier 1882. 

1. Homcilof/aster paloniae Poirier. 

1882. Tlomalogctster paloniae Poirier, Descript. d’Helm. nouv du Palonia 
frontalis, in: Bull. Soe. philom. Paris, (7), Y. 7, p. 74—76. 

1902. Homalogasier paloniae Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 47. 

Pharynx mit Tasclien ausgestattet. Oesophagus 3 mm lang, 
Dannschenkel bis an das cylindrisclie Hinterende des Korpers 
reichend, Geschleclitsoffnung in der Holie der Gabelstelle des Darmes. 
Die beiden Hoden in der vordern Korperhalfte schrag hinter ein- 
ander. Keimstock im Hinterende des Yordertheils. Dotterstocke zu 
beiden Seiten des Korpers. Excretionsporus auf der Riickenflache 
des Korpers. 

Gefunden: einmal (nur in 2 Exemplaren) im Dickdarm von 
Palonia frontalis (von Java stammend). 

2. Ho mat or/aster poirieri Giard et Billet. 

1892. Homalogaster poirieri A. Giard et A. Billet , Sur quelqu. 
tremat. paras, d. boeufs du Tonkin, in: CR. Soc. Biol., Paris, (9), 
Y. 4. p. 614—615. 

1902. Homalogaster poirieri Fischoeder, Die Paramphistomiden der 
Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 47. 

Bauchflache ahnlich wie bei der vorigen Art mit warzenartigen 
Papillen besetzt. Saugnapf gross, Mundoffnnng von feinen finger- 
formigen Papillen umgeben. Darmschenkel fast gerade gestreckt, 
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beinahe bis zum Saugnapf reicliend. Geschlechtsoffnung kurz hinter 
dem Pharynx, Hoden gross, in je zwei Theile getheilt, so dass man 
4 (?!) zn sehen glaubt. Jeder dieser Theile mit Einbuchtungen ver- 
selien („a contours sinueux“). Uterus stark geschlangelt, Keimstock 
und Schalendriise kurz yor dem Saugnapf. Dotterstocke lateral yon 
den Darmsclienkeln. 

Vorkommen: Dickdann der Kinder in Tonkin in selir grossen 
Mengen. 


E. Species inquirendae. 

Die nachstehenden Arten sind in Bezug auf ihren innern Bau so gut 
wie gar nicht bekannt und konnen daher vorlaufig in dem aufgestellten 
System nicht untergebracht werdeu. Mit Riicksicht darauf jedoch, dass sie 
sammtlich Bewohner der Darme sind und einige auch in Bezug auf 
die aussern Formverhaltnisse— Korper dorsoventral abgeflacht, 
Saugnapf bauchstandig — den Cladorchinen gleichen, ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass sie auch zu ihnen gehoren, und zwar um so mehr, 
als bei einer dieser Arten, dem Amphistomum haivkesi , durch Piana 
u. Stazzi (1900) das Vorhandensein von 2 Pharyngealtaschen nachge- 
wiesen ist und nach der beigefugten Abbildung auch eine Verastelung 
der 2 oder 4 (?!) Hoden angenommen werden kann. Obwohl Cobbold 
(1875) vorgeschlagen hat, alle von ihm neu aufgestellten indischen Am- 
phistomidenarten zu einem Originaltypus unter der Bezeichnung ^Masuri 11 *) 
zusammen zu fassen, und obgleich auch Sonsixo (1895) fiir diese Arten 
den Gattungsnamen Pseudoclisrus vorgeschlagen hat, so will ich sie doch, 
da ihr Bau noch unbekannt ist, als Species inquirendae unter dem ur- 
spriinglichen Gattungsnamen Amphistomum auffiihren. 

Ueber die von Cobbold aufgestellten Arten: 

1. Amphistomum haivkesi Cobb. 1875, 

2. Amphistomum cottinsi var. stanleyi Cobb. 1875, 

3. Amphistomum collinsi Cobb. 1875, 

4. Amphistomum tuberculatum Cobb. 1875, 

5. Amphistomum ornatum Cobb. 1882, 

6. Amphistomum papillatum Cobb. 1882, 

finden sich Literaturangaben bei: 

1875. Cobbold, On the destruct. of eleph. by paras, with rem. on two 
new spec, of entoz., in: The Veterinarian, V. 48, p. 733 — 744. 

1875. —, Furth. rem. on paras, from the horse and eleph. with a notice 

of a new Amphist. from the ox., ibid., V. 48, p. 817. 


1) Von den Eingeborenen so bezeichnet. 


41 * 
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1879. Cobbold, Parasites, a treat, on the entoz. of man and animals, 
London. 

1879. —, Introductory address., in: The Veterinarian, V. 52, p. 765. 
1882. —, The paras, of eleph., in: Trans. Linn. Soc. London, (2), V. 2, 
p. 223—258. 

1895. SoNSINO, Del Gastrod. de cavallo et alcun. Amphist. poco connosc. 

etc., in: Monit. zool. ital., V. 6, p. 179 —188. 

1900. Piana et Stazzi, Elminti intest. di una Elefantessa, in: Arch. Parasitol., 
Paris, V. 3, No. 3, p. 519—523. 

1902. PiSCHOEDEK, Die Paramphistomiden der Saugethiere, Inaug.-Diss. 
Konigsberg, p. 48—49. 

Die Thiere besitzen eine fleischrothe Farbe. Amph . haivkesi 
ist 10 mm lang und 6 mm breit, lebt in den Eingeweiden des 
Elephanten und unterscheidet sich von dem im Colon des Pferdes 
lebenden Ampin coll nisi lediglich durch die Grosse, indem es nur 7 mm 
lang und 5 mm breit ist, woliingegen das ebenfalls im Colon des Pferdes 
lebende Amphistomum Stanleyi ebenso gross ist wie Amph. liaickesi . 
COBBOLD halt zunachst (1875) Amph. stanleyi fur nichts weiter als eine 
grosse Abart des Amph colli nsi , wahrend er spater (1879) und mit 
ihm auch SONSINO (1895) nicht abgeneigt ist, das Amph. haivkesi , stanleyi 
und collinsi fur eine und dieselbe Art zu halten. In wie weit dies be- 
rechtigt ist, lasst sich, da weder COBBOLD nocli SONSINO fiber den innern 
Bau der Thiere etwas Naheres angeben, nicht beurtheilen. Nach den An- 
gaben von Pi AN A u. Stazzi, welche (1900) ein beim indischen Elephanten 
iu grosser Anzahl gefundenes Thier unter der Bezeichnung Amphistomum 
haivkesi Cobb, unter Beifugung von Abbildungen beschreiben, geht hervor, 
dass diese Art Pharyngealtaschen besitzt. Die dfinnen Darrn- 
schenkel verlaufen bis zum Grunde des Saugnapfes. Der Keimstock liegt 
unmittelbar vor dem Saugnapfe, etwas seitlich von der Medianlinie, median 
neben ihm die (irrthfimlich ffir den Dotterstock gelialtene) Schalendrfise. 
IJnsicher sind die Angaben in Bezug auf die Hoden. "Wahrend die 
Autoren nur von 2 Hoden sprechen, sieht es nach der Abbildung so aus, 
als ob 4 (?!) Hoden vorhanden waren, oder doch ahnliche Yerhaltnisse, wie 
sie Giakp u. Billet (1892) bei Homcdogaster poirieri beschreiben. 

Ueber Amphistomum tuberculatum giebt COBBOLD lediglich an (1875), 
dass er sie von Sponeii Hakt aus den Eingeweiden eines Ochsen 
aus Calcutta erhalten hat. 

Auch fiber die beiden andern, aus den Eingeweiden des indi¬ 
schen Elephanten stammenden Arten Amph. ovnatnm Cobb. 1882 
und A. papillalum Cobb. 1882 ist wenig bekannt. Sie besitzen ungefahr 
dieselbe Grosse und Gestalt wie Amph. collinsi , unterscheiden sich aber 
dadurch von einander, dass Amph. omnium um den Mund auf Bing- 
falten angeordnete P a p i 11 e n und an der Bauchflache 2 Falten 
besitzt, die nach vorn spitzwinklig zusammenlaufen, wahrend Amph . 
j/apillatum ahnlich wie Claclorchis asper (Dies. 1838) an der Innenflache 
des Saugnapfes Pa pi lien tragt. 
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7. Ampliistomum emarginatum Dies. 1839. 

Yon dieser Art stand Diesing nur ein einziges von Natteree im 
Darmcanal von CaUithrix noctivaga Natt. zu Matogrosso (1828) gefandenes 
Exemplar zur Yerfiigung. Rack seiner Besckreibung (Nacktr. z. Monogr. 
d. Ampk. 1838 p. 237) ist der Korper flack, elliptisck, etwas flack ge- 
driickt. Hundoffmmg terminal. Saugnapf am Grunde der Bauchflache, 
kinten ausgerandet. 

Enter dem mir zur Yerfiigung stekenden [Material fand icli in einem 
Glase der Wiener Sammlung, welches die Bezeicknung: „Ni\ 941, Amph. 
emarginatum , CaUithrix nodi ruga (= Nyctipithecn* trivirgntux) trug, 
neben einem Zettel, nack welckem BraNDES ein Exemplar entnommen 
zu kaben sckeint, nur einen Saugnapf, dessen senkreckt auf einander 
stekende Durckmesser 0.7 mm bezw. 0,8 mm ketrugen. Der Band war 
in der Riektung des kiirzern Durckmessers winkelformig ausgebuclitet. 


III. Genus Balanovchis Fischde. 1901. 

Diese Gattung ist zwar ebenfalls durcli den Besitz von 
Pkaryngealtasehen ausgezeieknet weicht jedoch im Uebrigen 
nickt nur in Bezug auf den Wohnsitz, sondern auch in seinem 
ganzen Bauplane so wesentlich von den Cladorcbinen ab, dass sie 
diesen nieht eingereikt werden kann, sondern vorlaufig isolirt stelien 
bleiben muss. 

Selir kleine Tliiere von fast rundem Querschnitt. Yorder- tmd 
Hinterende verjungt, Saugnapf klein, endstandig. Darm- 
scBenkel schwack geseklangelt, bis zum Saugnapf reicliend. Genital- 
offnung von einer musculdsen Bingfalte umgeben. Hoden glatt. 
eichelformig, die lit vor dem Saugnapf neben einander. 
Cir rush exit el vorkanden, durcli die Gescklecktsoffnung nack 
aussen kerausstreckbar. entkalt das nickt erweiterte, wenig ge- 
scklangelte Endstiick des Yas deferens, welches aus dem Cirrus- 
beutel direct nack aussen ausmundet. Genital papille fell It. 
Keimstock dorsal und vor einem der beiden Hoden. 
Uterus sclnvach entwickelt, vor dem Hoden verlaufend. 31etra- 
term miindet gesondert von der Miindung des Yas deferens kinter 
dem Cirrusbeutel am kintern Rande der Genitaldffnung. Dotter- 
stocksfollikel zu kugligen Gruppen vereinigt. welche 
in je einer Sformig gekrummten Reike die Darmsckenkel begleiten. 
Be wo liner der Yormagen von C err us dichotomus in Brasilien. 

Typische und einzige Art: Balanorcliis anastrophus Fischdr. 1891. 
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Balanorchis anastrophus Fischdr. 

(Taf. 31, Fig. 101—104.) 

1835. Amplii stoma conicum e. p. Diesing, Monogr. d. Gatt. Amphist., 
in: Ann. Hus. Naturg. Wien, V. 1, p. 247, tab. 13, fig. 1 u. 2. 

1850. Amphistomiem conicum e. p. Diesing, Syst. Helm., V. 1, p. 401. 

1901. Balanorchis anastrophus Fischoeder, Die Paramph. der Saugeth., 
in: Zool. Anz., Y. 24, p. 374. 

1902. Balanorchis anastrophus , FlSCHOEDER, Die Paramphistomiden der 
Sauge thiere. Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 50. 

Yon dieser eigenthiimlicben Art befanden sich 9 von NATTERER ge- 
sammelte Exemplare im Glase No. 1004 der Wiener Sammlung mit der 
Aufschrift: „Amph. conic . mit gewimperter Hundofihung. Ccrries dichotA 
Die iiussern Formverhaltnisse der mir vorliegenden Thiere entsprechen den 
figg. 1 u. 2 , tab. 13 der DiESlNG’schen Honographie der Amphistomen 
(1835), welche ,, Amphistomum conicum Hud. aus dem Pansen von Ccrvns 
dichotomies im jugendlichen Zustande mit Wimpern um die 
H un d o f f n u n g“ *) darstellen. Insbesondere stimmt iiberein die Grosse 
der Thiere (3 — 4 mm bang), die nur wenig gekriimmte vorn und binten 
verjiingte Korpergestalt, der kleine (0,6 — 0,1 mm im Durchmesser) von 
einem kraftigen scharfen Hande nmgebene — meist ausgestulpte — Saug- 
napf, die Lage der von einem scbarf abgegrenzten Hinge umgebenen Ge- 
schlecbtsoffnung, aus welcker ein ovales Gebilde weit herausragt, sowie 
seliliesslicb die die HundofFnung umgebenden wimperartigen Anhange. 
Im Text (p. 247) giebt DlESlNG an, dass er unter den im Falten- 
magen (Haube?) von Ccrvns dichotomies von NATTERER gesammelten 
Exemplaren von Amphistomum conicum „bei jungen Individuen den klund- 
rand mit 12—15 Wimpern besetzt u gefunden bat. DlESlNG hat dem- 
nacli diese Thiere fill* eine Jugendform von Amphistomum conicum ge- 
halten, und dieser Irrthum hat ihn auch veranlasst (1850, p. 401) in die 
Charakteristik von Amphistomum conicum den Passus: „os terminal© 
exiguum juventute ciliatnm ul ) aufzunehmen. Diese Angaben 
diirfen jedoch ebenso wenig auf Parmuphistonmm cervi bezogen werden 
wie die folgenden, welche DlESlNG in Bezug auf den Endabschnitt der 
mannlichen Genitalcanale macht, sondern sie miissen fiir Balanorchis 
anastrophns in Anspruch genommen werden. DlESlNG sagt: „Bei 
der Yergleichung des Amphi stoma conicum aus dem Hagen des 
grossen brasilianisclien Hirsches ( Ccrvns dichotomies) fanden wir aber 
ganz kleine Individuen, die uns die eigentliche Form des Penis recht 
deutlich machten und uns uberzeugten, dass die gewohnlich dafiir ge- 
halteue Hervorragung noch nicht der eigentliche mannlichc Geschlechts- 
theil sei, denn erst aus dieser Papille tritt eine fadenformige, gewohnlich 
nacli aufwarts gerichtete Buthe, umgeben von einer wulstigen Yorhaut, 


1) Im Originaltext nicht gesperrt. 
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die am Grunde mit einem von der allgemeinen Bedeckung gebildeten und 
aufgeworfeneii Bande umgeben ist, hervor“ (p. 243), und „mir bei kleinen 
Individuen fanden wir den mannlicken Gescklechtsfaden ausgestreckt“ 
(p. 248). 

Die mir vorliegenden Thiere (Fig. 101 u. 102) sind mir 3,0 bis 
4.0 mm lang und zeigen, abgesehen von der Grosse, eine gewisse 
aussere Aehnliclikeit mit Parcnnpliistomum sireptocoelium. Der 
Kurperquerscbnitt ist rund. Der grdsste Querdurchmesser liegt etwa 
an der Greuze des dritten und letzten Korperviertels, wo er etwa 
1 g der Korperlange betragt. Nach vorn zu nimmt er nur langsam 
ab und betragt in der Mitte der vordern Korperhalfte nocli etwa 
1 > l der Ivorperlange. Yon liier lauft das vorderste Korperende spitz 
zu und ist nur sckwach ventralwarts geneigt, wokingegen das 
kintere Korperviertel mekr ventralwarts gekrummt ist und, sick ver- 
jiingend, in den e n d s t a n d i g e n S a u g n a p f iibergekt, dessen ventral¬ 
warts nack kinten gericktete, kreisrunde (ca. 0,4 mm im Durck- 
messer) Oeffnung von einem 0,15 mm dicken, mit einem sckarfen 
Bande versekenen (Fig. 102) M u s k e 1 r i n g nmgeben wird. Die Muskel- 
wandung des Saugnapfes nimmt von dem dunnen Rande nack deni 
Grunde des Saugnapfes bis zu 0,5 mm zu und zwar derart, dass nickt 
nur die aussere, sondern auch die innere Begrenzung des Grundes 
des Saugnapfes convex ersckeint. Bei oberflacklicker Betracktung 
bekommt man dalier den Eindruck, als ob der Grand des Saug¬ 
napfes nack aussen ausgestiilpt ware (Fig. 102). 

Die Mundoffnung wird, wie sckon Diesing (1835) kervorkebt, 
von 12—15 Stuck 0,055—0,07 mm langen und an der Basis 0.015 
0,02 mm breiten Papillen nmgeben. Ob sie aber wie bei den iibrigen 
Parampkistomiden Sinnesorgane Oder reine Cuticularbildungen 
(Stackeln) darstellen, konnte ick an dem ungemein sckleckt er- 
kaltenen Material nickt mekr feststellen. 

Die Mundoffnung fiikrt in den nur 0,2 mm langen, trickter- 
formigen Hoklraum des Pkarynx, dessen Musculatur nur sekr 
sckwack (0.015 mm dick) entwickelt ist und sick aucli auf die 
Pkaryngealtascken fortsetzt. Diese sind dagegen verkaltniss- 
massig stark ausgebildet, zwei mal so lang (0,4 mm) wie der Pkarynx 
selbst. Ikr am Grunde kolbenartig erweitertes Lumen erreickt einen 
Durckmesser von 0,1 mm. Eine ganz eigentkumlicke und von den 
Cladorckinen abweickende Anordnung zeigt die Musculatur der 
Tascken (Fig. 104) in so fern, als sie aus versckiedenen, von ein- 
ander sckarf abgegi‘enzten Partien bestekt. Die vom Pkarynx auf 
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die Taschen sich fortsetzende Musculatnr lieg't an der Peripherie 
der Taschen nnd verMlt sich ahnlieh, wie es hei Claclorcliis pyriformis 
beschriehen ist, namentlich anch beziiglicli der zwischen den beiden 
Taschen befmdlichen gemeinsclniftlichen Muskelwandung. Diese 
aussere Wandmnsciilatnr wird nnn nach inneu zu noch durch besondere 
Muskelniassen verstarkt, welche dieselbe Anordnung ihrer Muskel- 
fasern zeigen wie die iibrige Tasclienmnsculatur, aber dadurch aus- 
gezeiclinet sind, dass sie an jeder Tasche in 3 von einander nnd 
anch von der iibrigen Tasclienmnsculatur scharf abgegrenzten Langs- 
bundeln angeordnet sind. Die Biindel ersclieinen anf Querschnitten 
oval (Fig. 104). Die an den lateralen Flachen der Taschen ver- 
laufenden Biindel sind am dicksten (Dorsoventraldurchmesser 0,03 mm, 
Querdnrchmesser 0,015 mm), wahrend die an den ventralen und 
dorsalen Flachen gelegenen Biindel etwa nur ein halb mal so stark 
sind ivie die lateralen (Fig. 104). Diese Mnskelbiindel erstrecken 
sich iiber die gauze Liinge der Taschen bin und setzen sich aucli 
anf die hintern Abschnitte des Pharynx fort. Sie ragen niclit nur 
in die aussere Muskelwandung, sondern anch in das Lumen der 
Taschen wulstartig liinein. Dadurch erscheint der Hohlraum der 
Taschen anf Querschnitten an den entsprechenden Stellen verengt. 
Da nun aucli die aussere Muskelwandung der Taschen an den Stellen, 
wo die Langsbiindel verlaufen, stark verdiinnt, an den Ecken da- 
gegen, an denen die Biindel zusammenstossen, viel starker (0,015 mm) 
ist, so erscheint aucli die aussere Begrenznng der Taschen anf Quer¬ 
schnitten niclit oval Oder rund, sondern in der Form eines Vierecks, 
dessen Seiten nach innen eingebogen und dessen Ecken abgerundet 
sind (vgl. Fig. 81 und 104). 

Der in fast gerader Riclitung nach hinten verlaufende, 0,8 bis 
1,0 mm lange und verhaltnissmassig weite Oesophagus (Fig. 102 
u. 103) tlieilt sich in der Mitte der vordern Korperhalfte in die 
beiden 0,15—0,2 mm weiten Darmsclienkel, welche, unter 
einem spitzen Winkel aus einander geliend, sofort an die 
Riickenflache treten, urn in einem ventral warts offenen Bogen in 
die Mitte der Seitenflachen zu gelangen (Fig. 101 u. 102). Hier ziehen 
sie sich bis zum vordern Rande der Hoden bin, um dann an die 
dorsale Flache der Hoden zu treten und, zwischen diesen und der 
Riickenflache des Kiirpers in fast gerader Riclitung verlaufend, in 
der Hdhe des vordern Randes des Sangnapfes zu endigen (Fig. 101 
u. 102). 

Ganz besondere Eigenthiimlichkeiten weisen die Genital- 
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organe auf. Der Genitalporus liegt im hintern Ende der 
vordern Korperhalfte und stellt eine kreisrunde (0,3 mm im Durcli- 
messer) Oeifnung dar, welclie yon einem 0,15 mm liolien und 0,08 
bis 0.1 mm dicken Muskelringe, ahnlich wie aucli die Oeifnung des 
Saugnapfes, umgeben wird (Fig. 102 u. 103). 

Die Hoden liaben eine ei chelformige Gestalt und be- 
sitzen eine ganz glatte Ob erf 1 ache. Der eine ist stets etwas 
grosser als der andere, bald der rechte, bald der linke. Der Langs- 
durchmesser des grossern betragt 1,0—1,2 mm, der des kleinern 0,8 bis 
1,0 mm, wahrend die Querdurchmesser (0,5 mm) und die Dorso- 
ventraldurchmesser (0.55 mm) bei beiden Hoden fast gleicli lang 
sind. Beide Hoden liegen im hintersten Ivorperende un- 
mittelbar vor deni Saugnapf dicht neben einander, an 
der Ventralflache des Thieves und aucli ventral von den Darmschenkeln. 
Mit ihren hintern Enden reichen beide Hoden gleich weit nach 
liinten, wahrend nach vorn der langere den kiirzern um ca. 0,2 mm 
uberragt (Fig. 101 u. 102). Die in der vordern Halfte der Lateral- 
flachen der Hoden entspringenden Vasa efferentia verlaufen 
dorsalwarts nach vorn an der Innenflache der Darmschenkel, um 
sich in der Hohe der Genitaloffnung zu der etwas erweiterten und 
zu einem rundlichen (ca, 0,15 mm im Durchmesser) Ivnaul ver- 
schlungenen Vesicula seminal is zu vereinigen. Aus ihrem 
distalen Pole geht ein enger (0,02—0.025 mm) Canal hervor, 
welcher sofort in einen allseitig geschlossenen musculoseu Sack, den 
Cirrusbeutel, eintritt (Fig. 103). Dieser besitzt eine ovale Ge¬ 
stalt, ist 0,54—0,6 mm lang und 0,25—0,3 mm breit und ragt mit 
seinem distalen Ende 0,2—0,25 mm weit aus der Genitaloffnung 
nach aussen hervor, dieselbe fast ganz ausfullend. Das Vas de¬ 
ferens erweitert sich nun nicht wie bei den Cladorchinen nach 
seinem Eintritt in den Cirrusbeutel noch einmal zur Vesicula semi- 
nalis interna, sondern es behiilt bis zu seinem Austritt aus 
dem Beu tel sein enges Lumen bei. Es beschreibt zunachst 
im distalen Ende des Cirrusbeutels einige Windungen, um dann in 
fast gerader Richtung nach dem distalen Pol des Beutels zu ver¬ 
laufen und aus ihm direct nach aussen auszumunden, ohne dass es 
zu einer Vereinigung zwischen ihm und dem Metraterm und aucli 
zur Bildung einer Genitalpapille kommt. Der im Cirrusbeutel gerade 
verlaufende Endabsclinitt des Vas deferens ist von einer grossern 
Anzalil von Zellen umgeben, die wolil als Prostatadriisen auf- 
zufassen sind (Fig. 103). Ich habe an Schnittserien auch fest- 
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stellen konnen, dass der Canal etwa 0,05 mm vor der Ausmiindung 
in sich eingestlilpt (Fig. 103) war. Diese Thatsache in Verbindung 
mit den Angaben Diesing’s, welcher, wie bereits erwahnt, den 
„mannlichen Gesclileehtsfaden lierausgestreckC* gesehen hat, be- 
rechtigen wohl zu der Annalnne, dass das Endstlick des mannlichen 
Ausfiihrungscanals aiisgestiilpt werden kann, so dass liier von einem 
wirklichen Cirrus gesproehen werden kann, wie er sonst bei den 
Saugethier-Parampliistomiden niclit bekannt ist. 

Ganz eigenthlimlich ist aucli die Anordnung der Dotter- 
s to eke. Die Dotterstocksfollikel jeder Seite sind zu 14—18 fast 
kugligen (0,125—0,166 mm ini Durclnnesser) Gruppen vereinigt, 
welche in einer Sformig gekrummten Reilie den Darmsclienkel be- 
gleiten. Jeder Dotterstock beginnt kurz hinter der Gabelstelle an 
der ventralen Flaclie des Darmschenkels, wendet sich aber bald 
lateralwarts an die Dorsalflache des letztern, um dann kurz hinter 
der Geschlechtsoffnung wieder an seine Ventralflaclie zu treten. 
Am vordern Rande des Hodens begiebt er sich wieder dorsalwarts, 
um zwisehen dem Darmschenkel und der Ruckenllaehe nach hinten 
zu verlaufen und scliliesslich, wieder ventralwarts strebend, hinter 

dem hintern Rande des Hodens zu 
endigen (Fig. 101 u. 102). Die aus 
den vordern und hintern Dottercanalen 
liervorgelienden queren Dottergange 
vereinigen sich zu einem dorsal vom 
vordern Ende des kleinern Hodens ge- 
legenen Dotterreservoir (Textflg. R), 
aus welchem der lange gemeinschaft- 
liclie Dottergang liervorgeht. Dieser 
verlauft zunachst an der ventralen 
Flaclie der Schalendriise nach hinten, 
um von hinten her durcli die Schalen- 
driise in den Keimgang zu treten 
WeiblicheGenitalorganevon^a/rt^' (lextfig. R). 

orchis ana strop!ms aus Cervus Der kuglige (0,25—0.3 mm im 
dichotomus, Brasilien. Wien. Samuil. \ T t • \ n v i 

No. 1004. Nach Sagittalschnitteu Durchmesser) K e 1 m s t o c k liegt dorsal 

scliematisch dargestellt. vom vordern Ende des kleinern Hodens, 
Textflg. A u. K. diclit an der Ruckennache des Tlneres 

seitlich von der Medianlinie (Textfig. R). 
Aus seiner hintern Flaclie entspringt der Keimgang, welcher, in 
einem nach vorn offenen Bogen medianwarts nach vorn verlaufend, 
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median und beinahe ganz von liinten her in die ovale (0,2—0,23 mm 
im Durchmesser) median liinter dem Keimstock gelegene Schalen¬ 
driise eintritt. 

Der aus dem vordern Pol der Schalendriise liervorgehende 
Uterus besclireibt zunachst an der medianen Flaelie des Keim- 
stocks dorsal und vor dem kleinern Hoden einige Schlingen, tritt 
dann an die Mitte der Riickenflache and schlangelt sicli zwisclien 
den beiden Yasa efferentia und den beiden Darmschenkeln zur Baucli- 
flache des Thieres, urn an der hintern Flaelie des Cirrusbeutels zur 
Geschlechtsdffnung zu verlaufen. In den Cirrusbeutel tritt er nicht 
liinein und verbindet sicli auch nicht mit dem mann- 
lichen Ausfuhrungscanal zu einem gemeinschaftlichen Aus- 
fiihrnngsgang, sondern er miindet dicht liinter dem Cirrusbeutel am 
hintern Rande der Genitaloffnung, und zwar etwas neben der Median- 
linie (Fig. 101, 102 n. 103), nacli aussen. Der Uterus hat demnach 
nur eine selir geringe Ausdehnung, ist aber in seinem ganzen Yer- 
lauf mit Eiern vollgefiillt, deren Langsdurchmesser jedocli nur 
0,125 bis 0,135 mm und deren Qnerdnrchmesser 0,075—0,08 mm betragt. 

Aus dem Keimgang entspringt kurz vor seinem Eintritt in die 
Schalendriise der LAunEn’sche Canal, welcher etwas geschlangelt 
dorsahvarts nach liinten verlauft und etwa im Niveau der Mitte der 
Hoden in der Medianlinie des Riickens nach aussen miindet 
(Textfig. R). 

Die Excretions blase liegt liinter dem LAUHEE’schen Canal, 
zwisclien den Hoden und der Riickenflache des Thieres. Der aus 
ihr liervorgehende nach liinten gerichtete Canal miindet in der Holie 
des hintern Raudes der Hoden in der Mittellinie der Riickenflache 
(Textfig. R) nach aussen. 
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Anhang. 

Amphistonmm lunatum Dies. 1835. 

(Taf. 31, Fig. 105.) 

1835. Amphistoma lunatum Diesing, Monogr. d. Gatt. Amphist., in: 

Ann. Wien. Mus. Naturg., p. 250. 

1845. Amphistoma lunatum Dujardin, Hist. nat. des Helm., p. 335. 
1850. Amphistomum htnatuui Diesing, Syst. Helm., Y. 1, p. 405. 
1902. Amphistomum lunatum Fischoeder, Die Paramphistomiden der 

Saugethiere, Inaug.-Diss. Konigsberg, p. 53. 

Dieses Tliier gehort wabrscheinlich niclit zu den Saugethier- 
Amphistomiden. sondern es ist wolil ausscliliesslich ein Bewohner der 
Vogel. Da es aber yon Diesing (1835) nnter den Amphistomen der 
Saugethiere genaunt wird und icli ancli Gelegenheit gehabt babe, yon 
Natterer gesammelte Originalexemplare zu untersuchen, so will ich 
nnter Vorausschieknng der literarisclien Angaben die Resultate 
meiner allerdings nur an Totalpraparaten vorgenommenen Unter- 
suehungen kurz anfiihren. 

Diesing charakterisirt diese Art als: „J. corpore snbclUptico com- 
prcsso supra rourcxiusculo , subtus piano; ore subin fero orbiculari; acctabuli 
snetorii inferi limbo suborbiculari , basi coarctato , callo lunacfonui ancto u 
und sagt in Bezug auf den Wirth, dass „diese merkwiirdige Art, die durcli 
die auffallende Bildung des Saugnapfes eine besondere Abtheilung in der 
Gattung ausmaclit“, NATTERER zuerst im Blinddarme eines Miinncbens 
von Cervns dichotomus und hoclist sonderbarer AVeise aueh im Blinddarme 
von Anas niclanotns , Anas ipecutiri und Jlimantopus ivilsonii gefunden 
bat. Uneraclitet der genauesten Vergleicliung der Individuen aus Cervns 
dichotomus mit jenen von Anas niclanotns , A. ipecutiri und Ilimantopns ivil¬ 
sonii konnte er jedoch keine Yerscbiedenheit bemerken, und „dieses Bei- 
spiel des Yorkommens einer und derselben Art bei Saugethieren und 
A'ogeln stande“ seines „Wk sens als das erste da“. Im Jahre 1850 giebt 
er als weitern Wirth noch Anas moschata fer. an, ist bier jedoch schon 
geneigt anzunehmen, dass wohl die Angabe des Cervns dichotomus als 
Wirth von Amphistomum lunatum auf irgend einen Irrthum bei der 
Etikettirung ( J7 lapsus calami“) zuriickzufuhren sein wird. 

Mir standen folgende Originalexemplare der Wiener Sammlung 
zur Yerfugung: 

1. 2 Stuck mit der Aufscbrift: „Amph. lunatum D., Cervi clicho- 
tomi coec.“ No. 970. Das eine Exemplar ist fast ganz gerade gestreckt, 
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5.0 mm lang, sein grosster Querdurchmesser 1,6 mm. Das zweite 
Thier ist ventralwarts halbkreisformig gekriimmt, nur 3,0 mm lang 
und 1,0 mm breit. 

2. 2 Stiick mit der Bezeicbnung: ..Amphist. htnaium , D. Anat. 
mosch. fer“ No. 680. Eins von diesen Exemplaren ist 6,0 mm lang, 
2,0 mm breit, gerade gestreekt, nur das Yorderende schwacli ventral- 
warts geneigt (s. Fig. 105). Das andere, 9,0 mm lange Exemplar ist 
im Ganzen schwacli dorsalwarts gekriimmt, sein grosster Querdurch¬ 
messer betragt 3,0 mm und der dorsoventrale 1,5 mm. 

Einen wesentlichen Unterschied zwischen den nach der Aufschrift 
von Cervtis dichotomns und Anas moschata fer. stammenden Exemplaren 
habe ich nicht ermitteln konnen. Eine Yerscliiedenheit fand ich nur 
darin, dass bei den letztern beiden der Saugnapf durch eine vor dem- 
selben befindliche sclnvache Einschnurung des Korpers etwas abgesetzt 
erscheint, wahrend die erstern beiden Exemplare eine derartige 
Einschnurung nicht zeigen. Dem entsprecliend reichen die Darm- 
schenkel bei diesen aucli bis fast an den vordern Earn! des Saug- 
napfes heran, wohin gegen sie bei erstern sclion etwa 0,8—1,0 mm 
vor dem Kande des Saugnapfes endigen. 

Die dorsoventral stark abgeplatteten Thiere haben eine lang 
gestreckte, zungenfdrmige Gestalt. Hire Bauchflaclie ist almlich wie 
bei Chiorclris fabaceus plan, die Riickenflache schwacli gewolbt, die 
Seitenrander scliarf. Der breiteste, etwa ein Drittel der Korper- 
lange betragende Querdurchmesser liegt etwa in der Mitte des 
Thieres und liimmt sowolil nach vorn wie nach hinten nur langsain 
ab. In der Hohe der Geschlechtsolfnung sowie in der Holie des 
vordern Randes des Saugnapfes betragt er noch etwa 5 / c seiner ur- 
sprunglichen Lange. Der dorsoventrale Duclimesser betragt nur 1 j 6 bis 
1 / 2 des Qnerdurclimessers und liimmt nach vorn und hinten im 
gleichen Verhaltniss ab wie der Querdurchmesser. 

Am hintern Elide der Bauchflaclie befliulet sicli die ganz ventral¬ 
warts gerichtete, etwas in die Quere gezogene Oeflhung des Saug¬ 
napfes, deren Langsdurchmesser 0,8—1,0 mm und deren Quer- 
durchmesser 1,0—1.2 111111 betragt. Der die Oeffnung nmgebende, 
0,15—0,2 mm starke Muskelrand ist, wie aucli Diesino (1835 p. 251) 
hervorhebt, dadurch ausgezeichnet, dass er hinten durch eine wulst- 
formige Yerdickung verstarkt wird, deren conisch verjlingte Enden 
sicli vom Bande abheben und mit iliren ventralwarts gerichteten 
freien Spitzen den lateralen Korperrand mil 0,06—0,08 mm nach 
aussen itberragen (Fig. 105). Eine weitere Eigenthumlichkeit des 
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Saugnapfes bestelit darin, class der Grand desselben nicht gleich- 
massig abgerundet ist, sondern die Form eines abgestutzten 
Kegels besitzt, welcher sicb aueli nicht senkrecht zu seiner Oeff- 
nung, also dorsal warts, erhebt, sondern nach vorn gericlitet 
den yordern Rand des Saugnapfes um etwa 0,5 mm uberragt 
(Fig. 105). 

Audi in Bezug auf die Mund of fining besitzt Ampliistommn 
lunatum in so fern eine besondere Eigentlmmlichkeit, als die Oeffniing 
nicht terminal, sondern sub terminal liegt (Fig. 105). Sie fiikrt 
in den ovalen, ca. 0,5 mm langen und 0,4 mm breiten Pharynx, 
dessen Langsaxe aueli nicht mit der Langsaxe des Korpers zu- 
sammenfallt, sondern dorsahvarts nach hinten gericlitet ist und dessen 
Muskehvandung 0,1—0,15 mm stark ist. Die Pharyngeal - 
taschen sind klein, 0,3—0,35 mm lang, ihr Lumen 0,1—0,12 mm 
breit, ihre Muskelwandung 0,08—0,1 mm dick. Der etwas dorsal- 
warts nach hinten verlaufende 1,0—1,3 mm lange Oesophagus 
besitzt ahnlich wie Chiorcliis fctbaceus uninittelbar vor dem Ueber- 
gange in die beiden Darmschenkel eine bulbusartige muscu- 
lbse Verdickung, deren Durchmesser etwa 0,2 mm betragt. Die 
0,12—0,18 mm weiten Darmschenkel treten in einem halbkreis- 
formigen Bogen aus einander und verlaufen dann nur wenig ge- 
schlangelt parallel zu den Seitenrandern, etwa 0,5 mm von den- 
selben entfernt, nach hinten, um, mit ihren blinden verjimgten Enden 
etwas divergirend, bei den von Cervus dichotomus stammenden 
Exemplaren, wie sclion erwahnt, fast clicht an den vordern Rand 
des Saugnapfes lieran zu treten, wahrend sie bei den von Anas 
moschata fer. stammenden beiden Thieren sclion etwa 0,8—1,0 mm 
vor dem Saugnapfe endigen (Fig. 105). 

Die wenig auffallende Genitaloffnung liegt hinter der 
Gabelstelle der Darmschenkel in der Mitte der vordern Korper- 
offnung. Die beiden rundlichen, ziemlich stark gelappten Ho den, 
deren Durchmesser etwa 0,5 mm betragt, liegen fast genau hinter 
einander zwischen den beiden Darmschenkeln an der Bauchflache 
des Thieres, der hintere am hintern Elide der vordern Korperhalfte, 
der vordere dicht vor dem hintern. Den Verlauf der mannlichen 
Leitungscanale konnte ich wegen der dichten Uterusschlingen und 
der stark entwickelten Dotterstbcke nicht verfolgen. Letztere 
erstrecken sich vom Pharynx bis zum Grunde des Saugnapfes und 
liegen zu beiden Seiten der Darmschenkel, von wo sie sich sowohl 
auf die Riickenflache als auch auf die Bauchflache ausdehnen. Die 
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Dotterstocksfollikel sind zu verschieden grossen, aber verhaltniss- 
imissig kleinen Gruppen vereinigt, welche in unregelmassiger An- 
ordnung dicht neben einander gelagert sind. Der Keimstock 
liegt hinter dem hintern Hoden, ebenfalls an der Baueiiflaclie im 
vordern Ende der hintern Kdrperhalfte, etwas rechts von der Mittel- 
linie. Er ist von rundlicher Form (ca. 0,3 mm im Durchmesser), 
zeigt jedocli an der lateralen Flache einen schwachen Einschnitt(Fig.l05). 
Die Ausmimdungsstelle des LAUREu’schen Canals liegt etwas unter 
dem Niveau des Keimstockes. Die Schalendriise habe ich niclit ge- 
selien. Der Uterus steigt zunaclist nach hinten, dann wendet er 
sich dorsalwarts, nm an der Riickenflacke zwischen den Darm- 
sclienkeln in starken AVindungen nach vorn zu verlaufen, wobei er 
zwischen den vordern und den hintern Hoden mehr Oder weniger 
zahlreiclie, fast dicht bis an die Baucliflache tretende Schlingen ent- 
sendet (Fig. 105). A T or dem vordern Hoden tritt er an die A T entral- 
flache, an welcher er, noch immer stark geschlangelt, zur Genitaloffnung 
verlauft. In seinem ganzen Verlaufe ist er dicht mit Eiern ge- 
fiillt, deren Langsdurclimesser 0,145—0,150 mm und der Querdurch- 
messer 0,072—0,075 mm betragt. 
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Erklarung der Abbilduiigen. 


Die Figuxen sind in weit iiberwiegender Mehrzalil mit dem Winkel- 
sehen Zeicbenapparat fiir sckwaclie Yergrosserungen skizzirt. Nur fur 
die Figuren mit Yergrosserung 50:1 und dariiber wurde ein Mikroskop 
von Leitz und die OBERHAUSEli’sche Camera verwendet. Behufs An- 
fertigung von Seitenansichten sind die Exemplare dickt neben der Hedian- 
linie balbirt und alsdann die grossere Halfte von der Scbnittflaebe ab- 
gebildet. 

Die Dotterstocke sind bei den Seitenansiehten nur so weit liinein 
gezeicbnet, als dies obne Beeintrachtigung der Uebersicbtlicbkeit der 
iibrigen Organe gescheben konnte. 

Bei den Arten der Grattung Gaslrothijlax sind die Dotterstocke nur 
bei G. synelhcs (Fig. 56) mit abgebildet. Die Textfiguren sind mit Aus- 
nabme von Fig. J, welche aus Querscbnitten combinirt ist, nacb Sagittal- 
schnitten angefertigt. 


A Ausstiilpung 

B Bulbus 

Bt Bauclitasche 

Bte Eingang zur Baucbtascbe 

Cb Cirrusbeutel 

Cu Cuticula 

D Darmscbenkel 

I)b Gabelstelle des Darms 

De Ductus ejaculatorius 

Ikj gemeinscbaftlicher Dottergang 

Dh Ductus hermapbroditicus 

j Drs Dotterreservoir 

Dst Dotterstocke 

E Excretionsblase 

Ep Excretionsporus 


Et Epitbel 
Ga Genital atrium 
Gk Genitalkelch 
Gn Genitalnapf 
Gp Genitaloffnung 
Gpl Genitalpapille 
Ilk binterer Hoden 
II linker Hoden 
Hr recbter Hoden 
IIv vorderer Hoden 
K Keimstock 
Kg Keimgang 
Lc LAURER’scher Canal 
Lm Langsmuskelfasern 
M Hundoffnung 
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Mb Muskelbiindel 
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Mw Muskelwandung 
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Ph Pharynx 
Phk Muskelkappe 
Pht Pharyngealtasche 
Pm Pars musculosa 
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Rm Ringmuskelfasern 
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Su Saugnapf 

Sph Sphincter 

Ut Uterus 

Vd Yas deferens 

Ve Yas efferens 

Vs Yesicula serainalis 

Vsi Yesicula seminalis interna 

Z Suhcuticularzellen 

Zs Zellschicht 


Fig. 1—5. Paramphistomum cervi (Zed.). 
(Text S. 504—515.) 


Fig. 1. Bauchansicht, 13 : 1. Aus Bos taurus, Konigsberg i. Pr., 
Schlachthof. 

Fig. 2. Rechte Halfte, 13:1. Aus Bos taunts , Konigsberg i. Pr. 
Der Keimstock (IP) ist aus der linken Halfte hinein gezeichnet. 

Fig. 3. Endabschnitte der G-enitalleitungswege nacb einem median 
halbirten Exemplare, 23 : 1. Aus Ccrrus elaplius , Wien. Samml., No. 932. 

Fig. 4. Genitalpapille mit ausgestiilptem Ductus bermaproditicus, 
44:1. Aus Bos taurus , Konigsberg i. Pr. (Schnittserie von Herrn 
Dr. Luhe). 

F^ig. 5. Sagittalscbnitt durch den vordern Tbeil der Phaiynx wan dung 
mit Papillen an der Mundoffnung und im Pharynx, 127 : 1. Aus Bos 
taurus , Konigsberg i. Pr. (Schnittserie von Herrn Prof. H. Braun). 


Fig. 6—7. Paramphistomum liorchis Fischdr. 
(Text S. 515—518.) 


Fig. 6. Bauchansicht, 13:1. Aus Cervus campestris , Brasilien. 
Typus. Wien. Samml., No. 935. 

Fig. 7. Linke Halfte, 13:1. Aus Cervus simplicicornis , Brasilien. 
Wien. Samml., No. 934. 


Fig. 8—9. Paramphistomum hathycotyle Fischdr. 
(Text S. 518—520.) 


Aus Bos kerabau, Ceylon. Typus. Zool. Mus. zu Konigsberg i. Pr. 
Fig. 8. Bauchansicht, 7,5 : 1. 

Fig. 9. Rechte Halfte, 7,5 : 1. 
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Fig. 10—11. Paramphistomum gracile Fischdr. 

(Text S. 520—524.) 

Aus Bos kcrctbait , Ceylon. Typus. Zool. Mus. zn Konigsberg i. Pr. 
Fig. 10. Bauchansicht, 7,5 : 1. 

Fig. 11. Bechte Halfte desselben Exemplars, 7,5:1. Der Keim- 
stock (A) ist von der linken Halfte liinein gezeichnet. 

Fig. 12—14. Paramphistomum orthocoeliwn Fischdr. 

(Text S. 524—528.) 

Aus Bos kerabau , Ceylon. Typus. Zool. Mus. zu Konigsberg i. Pr. 
Fig. 12. Bauchansicht, 13:1. 

Fig. 13. Seitenansicht, 13:1. 

Fig. 14. Sagittaler Medianschnitt durch das Vorderende, 27 : 1. 

Fig. 15—17. Paramphistomum dicranocoelium Fischdr. 

(Text S. 528—531.) 

Aus Bos taunts indicus, Typus. Hygien. Institut der Thierarztl. 
Hochschule zu Berlin, No. G. 280. 

Fig. 15. Bauchansicht, 13 : 1. 

Fig. 16. Bechte Halfte, 13:1. 

Fig. 17. Sagittaler Medianschnitt durch das Vorderende, 27:1. 

Fig. 18—20. Paramphistomum streptocoelhim Fischdr. 

(Text S. 531—534.) 

Aus Bos kerabau , Ceylon. Typus. Zool. Mus. zu Konigsberg i. Pr. 
Fig. 18. Bauchansicht, 13:1. 

Fig. 19. Bechte Halfte, 13 : 1. 

Fig. 20. Schnitt durch die Endabschnitte der Genitalleitungswege, 
71 : 1. TJterus schematisirt. 

Fig. 21 — 23. Paramphistomum microbothrium Fischdr. 

(Text S. 535—538) 

Aus Antilope dorcas . 

Fig. 21. Bauchansicht, 13:1. Wien. Samml., No. 933. 

Fig. 22. Bechte Halfte, 13:1. Der Endabschnitt des LAlTRER’sclien 
Canals ( Lc) ist aus der linken Halfte hinein gezeichnet. Typus. Samml. 
d. Hyg. Inst. d. Thierarztl. Hochschule Berlin, No. G. 282. 
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Pig. 23. Sagittaler Mediansclmitt in der Hohe der Genitaloffnung, 
44 : 1. Uterus schematiseh. Samml. des Hyg. Inst. d. Thierarztl. Hoch- 
schule zu Berlin, No. G. 282. 

Pig. 24—28. Paramphistomum bothriophoron (M. Br.). 

(Text S. 538- 541.) 

Aus Bos taunts i/tdicus, Madagascar. Typus. Zool. Mus. Konigs- 
berg i. Pr. 

Pig. 24. Bauchansicht, 13:1. Das Thier ist um seine Langsaxe 
etwas gedrebt. 

Fig. 25. Sagittaler Mediansclmitt, 23:1. Genitalgange combinirt. 

Pig. 26. Quersclmitt in der Hohe der Genitaloffnung, 33 : 1. 

Pig. 27. Querschnitt in der Hohe des Keimstocks, 12:1. Genital¬ 
gange combinirt. 

Fig. 28. Querschnitt durch die Pars musculosa und durch die 
Wandung der Yesicula seminalis, 86:1. 

Pig. 29—36. Paramphistomum calicophorum Fischdr. 

(Text S. 541—547.) 

Pig. 29. Bauchansicht, 13:1. Unreifes, ganz gerade gestrecktes 
Exemplar mit weit geoffnetem Genitalkelch aus Bos taurus , China. Berl. 
Samml. No. F. 1219. 

Fig. 30. Beclite Halfte, 13:1. Unreifes Exemplar aus demselben 
Glase. Yorderer Hoden und Keimstock aus der linken Halfte hinein- 
gezeichnet. 

Fig. 31. Paratangentialschnitt, 13 : 1. Der punktirte Excretions- 
canal combinirt, auch der Excretionsporus aus Nachbarschnitten einge- 
tragen. Beifes Exemplar aus Bos taurus , Queensland. Typus. Berl. 
Samml. No. P. 659. 

Fig. 32. Querschnitt in der Hohe der Keimstocks, 23 : 1. Genital¬ 
gange combinirt. Unreifes Exemplar aus Bos taurus y China. Berl. Samml. 
No. F. 1219. 

Pig. 33. Sagittalschnitt durch die Endabschnitte der Genitalcanale, 
44:1. Unreifes Thier aus demselben Glase mit stark zurtickgezogener 
Papille. 

Fig. 34. Genitalkelch mit weit vorgestreckter Papille bei auffallendem 
Lichte gezeichnet, 13 : 1. Unreifes Thier aus demselben Glase. 

Fig. 35. Genitalkelch mit massig vorgestreckter Papille. Nach 
einem sagittal halbirten Exemplare, bei durchfallendem Lichte gezeichnet, 
50 : 1. Beifes Thier aus Bos taurus , Queensland. Typus. Berl. Samml. 
No. P. 659. 


Die Paramphistomiden der Saugethiere. 


653 


Fig. 36—39. Paramphistomum cotylophorum Fischdr. 

(Text S. 547—550.) 

Fig. 36. Bauckansickt, 13:1. Wenig durchsichtiges Exemplar aus 
Bos taunts , Togo. Berl. Samml. No. F. 785. 

Fig, 37. Linke Halfte, 13:1. Aus Bos zebu, D. Ost-Afrika. 
Typus. Berl. Samml. No. 1706. 

Fig. 38. Hedianer Sagittalscknitt durch das Yorderende, 44: 1. 
Aus Bos taunts, Togo. Berl. Samml. No. F. 852. 

Fig. 39. Querscknitt durch das Hinterende in der Holie der weib- 
licken Genitaldrusen, 23:1. LAURER’scker und Excretionscanal combinirt. 
Aus Bos zebu, D. Ost-Afrika. Typus. Berl. Samml. No. 1706. 

Fig. 40—43. Stephanopharyux compadus Fischdr. 

(Text S. 551—556.) 

Fig. 40. Baucliansickt, 18 : 1. Erstes Exemplar aus Bos taunts, 
Afrika, Berl. Samml. No. 2976. 

Fig. 41. Seitenansickt (Totalpraparat), 18: 1. Zweites Exemplar 
aus demselben G-lase. 

Fig. 42. Sagittalschnitt links neben der Hedianebene, 23 : 1. 

LAURER’scher und Excretionscanal combinirt. Drittes Exemplar aus Bos 
taunts (Heimatk?). Typus. Berl. Samml. No. 2977. 

Fig. 43. Sagittaler Medianscknitt durch das Yorderende desselben 
Exemplars, 27 : 1. 

Fig. 44—47. Gastrothylax crumenifer (Crepl.). 

(Text S. 557—563.) 

Aus Bos kerabau, Ceylon. Zool. Mus. Konigsberg i. Pr. 

Fig. 44. Btickenansicht, 7,5 : 1. Nack Abtragung der ventralen 
Tascben wan dung. 

Fig. 45. Beckte Halfte, 7,5 : 1. 

Fig. 46 a—c. Querscknitte, 7,5 :1, in der Hoke: a) der Yesicula 
seminalis, b) der Hoden, c) der Schalendriise. 

Fig, 47. Genitaloffnung eines median kalbirten Exemplars 44 : 1. 

Fig. 48—49. Gastrothylax contpressus Brds. 

(Text S. 563—565.) 

Aus Bos indicus . Wien. Samml. 1847 D. 7. 

Fig. 48. Huckenansickt, 7,5 : 1. Unreifes Exemplar. 

Fig. 49. Seitenansickt (Totalpraparat), 7,5 : 1. Dasselbe Exemplar. 
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Fig. 50—54. Gastrothylax spatiosus Buds. 

(Text S. 566—570.) 

Aus Bos taunts , Dschidda. Wien. Samml. No. 12107. 

Fig. 50. Riickenansieht, 7,5 : 1. Nach Abtragung der ventralen 
Taschenwandung. 

Fig. 51. Rechte Korperhalfte, 7,5 : 1. 

Fig. 52 a—c. Querschnitte, 7,5 : 1, in der Hohe a) der Genital- 
offnung, b) der Yesicula seminalis, c) der Genitaldrusen. 

Fig. 53. Sagittaler Hedianschnitt durcb das Yorderende, 27 : 1. 

Fig. 54. Querschnitt durch die Genitalorgane, 23 : 1. 


Fig. 55—58. Gastrothylax synethes Fischdr. 

(Text S. 570—574.) 

Ans Bos keraban . Typus. Zool. Hus. Konigsberg i. Pr. 

Fig. 55. Riickenansieht, 7,5 : 1. Nach Abtragung der ventralen 

Taschenwandung. 

Fig. 56. Linke Halfte, 7,5 : 1. Der linke Dotterstock ist mit ge- 
zeichnet. 

Fig. 57 a—c. Querschnitte, 7,5 : 1, in der Hohe a) der Yereinigungs- 
stelle der Yasa efferentia, b) der Hoden, c) der Schalendriise. 

Fig. 58. Sagittaler Hedianschnitt durch das Yorderende, 23 : 1. 

Uterus schematised 


Fig. 59 — 62. Gastrothylax elongatus Poirier. 

(Text S. 574—579.) 

Aus Bos keraban. Zool. Hus. Konigsberg i. Pr. 

Fig. 59. Rukenansicht, 7,5 : 1. Nach Abtragung der ventralen Wan- 
dung der Bauchtasche. 

Fig. 60. Rechte Halfte, 7,5 : 1. 

Fig. 61a—c. Querschnitte, 7,5 : 1 , in der Hohe a) der Genital- 
offnung, b) der Yereinigungsstelle der Yasa efferentia, c) der Hoden. 

Fig. 62. Endabschnitte der Genitalleitungswege nach einem median 
halbirten Exemplare, 44 : 1. 
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Fig. 63 — 66. GastrotJiylar cobboldi Poirier. 

(Text S. 579-583.) 

Aus Bos kerabau. Zool. Mus. Konigsberg i. Pr. 

Fig. 63. Puekenansicht, 7,5 : 1. Nach Abtragung der ventralen 
Tasckenwandung. 

Fig. 64. Pechte Halfte, 7,5 : 1. 

Fig. 65 a—c. Querschnitte, 7,5 : 1, in der Hobe a) des Uebergangs 
der Yesicula seminalis in die Pars musculosa, b) der Grenze zwischen dem 
mittlern und hintern Korperdrittel, c) der Hoden. 

Fig. 66. Sagittal er Medianscknitt durch die Endabscbnitte der 

Genitalcanale, 44 : 1. 

Fig. 67—71. Gastrotlujlax mancvpatns Fischdr. 

(Text S. 584—588.) 

Fig. 67. Puekenansicht (Totalpraparat), 7,5 : 1. Aus Bos taunts , 
Afrika. Typus. Berl. Samml. No. 2976. 

Fig. 68. Pechte Halfte, 7,5: 1. (Wirtk ?) Madagascar. Hamb. 

Samml. No. 16518. 

Fig. 69a—c. Querschnitte, 7,5 : 1, in der Hohe a) der Genital- 
offnung, b) des Uebergangs der Vesicula seminalis in die Pars musculosa, 
c) des vordern Pandes der Hoden. Aus Bos taunts y Afrika. Typus. 
Berl. Samml. No. 2976. 

Fig. 70. Querseknitt Fig. 69 a, 44 : 1. 

Fig. 71. Querscbnitt durch die mannlichen und weiblichen Genital- 
organe desselben Exemplars, 23 : 1. 

Fig. 72—76. Gastrotlujlax minuUis Fischer. 

(Text S. 588—591.) 

Fig. 72. Puekenansicht, 13 : 1. Nach Abtragung der ventralen 
Taschenwandung. Aus Antilope sp. , Kamerun. Typus. Berl. Samml. 
No. F. 734. 

Fig. 73. Pechte Halfte, 13 : 1. Aus demselben Glase. Typus. 

Fig. 74. Endabschnitte der Genitalcanale, 44 : 1, desselben Exemplars. 

Fig. 75 a—c. Querschnitte, 13: 1, in der Hohe a) der Genital- 
offnung, b) der Vereinigungsstelle der Vasa efferentia, c) des Hinterendes 
der Bauehtasche. Aus Tragelaphus scriptus , Kamerun. Berl. Samml. 
No. F. 698. 

Fig. 76. Quersehnitt durch die Genitaldriisen, 33 : 1. Aus Anti¬ 
lope sp ., Kamerun. Typus. Berl. Samml. No. F. 734. 
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Fig. 77 a—b. Paramphistomum sp. 

(Text S. 594—595.) 

Fig. 77. Der Flack e nacb durchscbnittenes Exemplar aus Bos tanms 
indices , 13 : 1, a) ventrale Halfte von der Yentralflacbe, b) dorsale Halfte 
von der Schnittflaehe gezeicbnet. Wien. Samml., obue Nummer. 


Fig. 78—81. Uadorchis (Clad orchis) pyriformis (Dies.). 

(Text S. 596 — 602.) 

Aus Tapirvs amerieanus , Brasilien. Originalexemplare der Wien. 
Samml. No. 989. 

Fig. 78. Baucbansicbt, 7,5 : 1. 

Fig. 79. Linke Halfte, 7,5 : 1. 

Fig. 80. Medianer Sagittalscknitt durok das Vorderende, 23 : 1. 
Gienitalcanale sckematisirt. 

Fig. 81a —c. Querschnitte durcb das vorderste Korperende eines 
stark geschrumpften Exemplars, 23 : 1, a) kurz binter dem Ursprung der 
Pbaryngealtascben, b) in der Mitte der Pharyngealtascben, c) kurz vor den 
blinden Enden der Pbaryngealtascben. 

Fig. 82 — 85. Cladorcliis ( CJadorchis) asper (Dies.). 

(Text S. 602—606.) 

Aus Tapin/s amerieanus , Brasilien. Originalexemplare der Wien. 
Samml. No. 929. 

Fig. 82. Baucbansicbt, 7,5 : 1. 

Fig. 83. Linke Halfte, 7,5 : 1. Der Keimstock ist aus der reebten 
Halfte binein gezeicbnet. 

Fig. 84. Medianer Sagittalscknitt durcb das Vorderende, 23:1. 
Grenitalcanale sckematisirt. 

Fig. 85. Langsschnitt durcb eine Papille aus dem Saugnapfe, 
240 : 1. 

Fig. 86— 88. Cladorcliis (Taxorchis) scliistocotyle Fischdr. 

(Text S. 607—610.) 

Aus Tapir us amerieanus , Brasilien. Typus. Wien. Samml. No. 955. 
Fig. 86. Baucbansicbt, 6:1. Erstes Exemplar. 

Fig. 87. Seitenansicbt (Totalpraparat), 6 : 1. Zweites Exemplar. 

Fig. 88. Saugnapf des zweiten Exemplars von binten geseben, 6 : 1. 
Bei auffallendem Licbte gezeicbnet. 
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Fig. 89—92. CIcidorchts (Stick orchis) gig ante vs (Dies.). 

(Text S. 611—614.) 

Aus Dicotgles torquatus , Brasilien. Originalexemplare der Wien. 
Samml. No. 955. 

Fig. 89. Bauchansicht, 6:1. Der Genitalnapf steht weit offen. 

Fig. 90. Seitenansicht, 6:1. Genitalnapf geschlossen. 

Fig. 91. Hedianer Sagittalschnitt durch das Vorderende, 13 : 1. 
Genitalcanale schematisirt. 

Fig. 92. Querschnitt in der Hohe der weiblichen Geschlechtsdriisen, 
13:1. Genitalcanale schematisirt. 

Fig. 93—96. Cladorrkis (Stickorchis) snbtriqnetrus (Bud.). 

(Text S. 615—621.) 

Ans Castor fiber . Wien. Samml. No. 990. Stark geschrumpft. 

Fig. 93. Bauchansicht, 6:1. 

Fig. 94. Medianer Sagittalschnitt, 13:1. Der Keimstock, der An- 
fangstheil des Uterus und theilweise auch der LAURER’sche Canal sind 
aus benachbarten Schnitten hineingezeichnet. 

Fig. 95. Querschnitt in der Hohe der weiblichen Genitaldriisen, 

13 : 1. 

Fig. 96. Querschnitt durch den Pharynx, 13 : 1. Pharyngeal- 

taschen schematisirt. 

Fig. 97 —100. Chiorchis fabaceus (Dies.). 

(Text S. 621—627.) 

Aus Manatus australis . Wien. Samml. No. 945 u. 948. 

Fig. 97. Bauchansicht, 7,5 : 1. 

Fig. 98. Seitenansicht, 13:1. 

Fig. 99. Medianer Sagittalschnitt durch das Vorderende, 27: 1, 
Genitalcanale schematisirt. 

Fig. 100 a—c. Querschnitte, 13 : 1, a) kurz hinter dem Ursprunge 
der Pharyngealtaschen die Lagerung der Muskelbiindel zeigend, b) kurz 
vor dem blinden Ende der Pharyngealtaschen, c) in der Hohe der weib¬ 
lichen Genitaldriisen. LAURER’scher Canal schematisirt. 

Fig. 101—104. Balanorchis anastrophus Fischdr. 

(Text S. 634—639.) 

Originalexemplar aus Cermis dicliotomus , Brasilien. Wien. Samml. 
No. 1004. 
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Fig. 101. Bauchansicht, 23:1. 

Fig. 102. Seitenansicht (Totalpraparat) desselben Exemplars, 23:1. 
Fig. 103. Medianer Sagittalschnitt durch das Vorderende, 44:1. 
Endabschnitte der Genitalcanale schematisirt. 

Fig. 104. Querschnitt in der Hohe der Pharyngealtaschen, 86 : 1. 
Die Anordnung der Musculatur zeigend. 

Fig. 105. Amphistominn hinaimn (Dies.). 

(Text S. 640—643.) 

Originalexemplar aus Anas moschata fer ., Brasilien. Wien. Samml. 
No. 680, 7. 

Fig. 105. Bauchansicht, 18 : 1. 
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